_ କ୍ପନ୍ଧାକ୍ନାଗ ଅଧ୍ଯାକୀ 


ମଦ୍ବାକାଶ ଥଭିଯାନ 


ଲେଖକ : 
ସୁବାସ ସାହୁ ବ. ଏମ୍‌. ସି. (ଏକ) 
ଦୂର୍‌ଶିଷା କାର୍ଯ୍ୟନ୍ନମ 
ଓଡ଼ିଶା କ୍ଭୂଝ ୬ ବୈନ୍ଟ୍‌କ ଵଣ୍ଟବଦ୍ୟାଳପ୍ଠ 
ସ୍ତୁବନେଶ୍ବର୍‌ 


ଚା ୩୩୨୩ ସୁଧ 
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ସ୍ତକାଶକ : 


ନିଶାମଣି ପଣ୍ଟ୍‌ଶର୍ସ 
ବଙ୍ଗୀଳ ସାନୁ, କ୫କ-୬୫୩୦ ୧୯ 


ପ୍ରଥମ ସ୍ତକାଣ : 
୧୯୯୧ 


ମୁଦ୍ଣ : 
ସତ୍ତଃବ୍ତତ୍ତ ଚତ୍ପସ 
ପିଠାପୁର, କ୫କ-୬୫୩୧ ୦୧ 
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ସୂଚୀପଞ 


ଵଷୟ୍ଠ ପୃଷ୍ଠା 

୧ । ବଶ୍ବର୍‌ ବମ୍ଟସ ୫ 

୨ । ଘ୍ପର୍‌ଚରେ ମହାକାଶ ଗବବେଞ୍ଣା ୧୧ 

୩ । ପ୍ୂଥ୍ବଗ୍ନ ବାହାରେ ଭୁର୍ଝ ମାନ ଗ୍ରାଣୀ ୧୭ 

୪ । ଚଠଯୋଗାସୋଗ ଉପଗ୍ରହ ୬୧ 

୫ । କ୍ଭୁଛମମଭ ଉପଗ୍ରହର ସ୍ଥାନ ନରୁଘଣ ୨୬ 

୬ । ମହାକାଶରେ ଘରିବହନ ସାନ ୩୧ 

୬ ] ହବଲ୍‌ ଦୁର୍‌ର୍ଵଷଣ ସନ୍ନ ୩୪ 

୮ । ବାଦଲ ସେର୍‌ ଗ୍ରହ-ଶୁନ୍ନ #ଧ 

ଧ । ଝଡ଼ ବଭାସର୍‌ ଗ୍ରହ-ଶନ ୪୫ 

୧° । ର୍ଦ୍ଖପ୍ଠ ସୂର୍ଯ୍ୟ ୪୮ 
୧୧ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥ୍ବବ୍ର୍‌ ଜଳବାୟୁ ଗରିବଣ୍‌ନ ୫୬ 
୧୬ । ମଦ୍ାକାଶଠର ଶିଲ୍ଗ ସ୍ରଣଣ୍ତ୍ରା ୬୧ 
୧୩ । ମହ଼ାକାଣଠର୍‌ ଫସଲ ଗ୍ଵଷ ୬୪ 
୧୪ | ହ୍ୟାଲ ଧୂମକେକୁ ୬୬ 
୧୫ । ଆଣ୍ଟାର୍କ ହ଼କାରୁ ମଦହ୍ରାକାଣ ଗବେଷଣା ୬୬ 
୧୬ । ମ୍ପ ଭୂଷ୍ଜ୍୍‌ ` © ଚାଢ୍ାର୍‌ ସ୍ତଘ୍ନବ ୮୧ 
୧୬ । ମଦ୍ଘାକାଣର୍ରୁ ଭୁଭଳ ଜଳ ଅଚନ୍ବ୍‌ଷଣ ୮୩ 

® 
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ଏଣ୍ଡୁର କସପ୍ତସ 


ଵଶ୍ବର ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ଵ୧ପ୍ଟେରେ ସେଣରେ ନର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଖ ସ୍ବବେ କଛି 
ଲ୍ମୁହାଯସାଇ ନଘାଠର୍‌, ସେହଘରି ସମଗ୍ର ଛଣ୍ଟର୍‌ ଵଣାଳତା ଉପଂର୍‌ ସଂଘୁଞ୍ଞ 
ଭ୍ଦ୍ବେ କହ୍ନବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଷୂ ଦ୍ବତମ୍ଭ କଣିକା © ଵଣ୍ଢର୍‌ ଆକାର ଚଥା 
ଗଠନ ନେଇ ୧୮ଜ୍‌ ସରୁ ବୈଜ୍ଞନଦକ ଢଥ୍ଯ ଆନମ ଗାଉଛୁ,+ ଚାହା 
ସ୍ତମାଣ ଭ୍‌ଛ୍ିକ ନ ହାଇ ଣୁଣ୍ତ ଭ୍‌ଣ୍ଵିକ ହୋଇଥାଏ । କାର୍‌ଣ ଏ ଦୁଇ 
ନ୍ଧଗନ୍ତରର୍‌ ଥ୍ରବୀ ବସୁକୁ ଚଦଖିଘାରିବା ସମ୍ଭବ ୧ହୋଇନଥାଏ । 


ନସଥଗାଇଁ ଵଣ୍ଠର ଉଗୂଭି, ବସ୍ତୂତଃ ନହରାକାଣରେ ରହି ଥିବା ବନ୍ତ 
ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ଯାନ୍ଦ ବଞ୍ପସ୍ଟ୍‌ରେ ଵଭ୍‌ନ୍ତ ବୈଜ୍ଞନକଙ୍କ ଦ୍ରାଗ୍ ଭ୍‌ନ୍ନ ଭ୍‌ନ୍ନ ମର 
ନଘାଷଣ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । ବେଣ୍ଞନକ ସୁ କ୍ତ ଉପରେ ଭଜି କର୍‌ ଏସକ୍ଲୁ ବଃୟ୍ଟ୍‌ର୍‌ 
ଞ୍ଚିକମ୍ଭଚ ପ୍ରକାଶ ଘାଇଲ୍‌ଣି ଏଥୁଠର୍‌ ସନଦହ ନାର । 


ଵଣ୍ଝ୍‌ କନ୍ଧୁଲ୍‌ ଆନ୍ଧମାନବମ୍ଭାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ, © ଚାଗ୍ଵର୍‌ ମିଶ୍ରଣକୁ ହିଁ 
ବ୍ଦୁଦ୍‌ଥ୍ଲେ । କନ୍ତୁ ସମ୍ମସ୍ବ ଅଛବାହ୍ଧତ ହେବା ସଦ୍ନତ ” ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଣଣ୍ତରେ 
ଘର୍ବର୍ଜିନ ସଛିଲ୍‌ । ଏଥୁଯହ୍ବକ ବଦଳଗଲ୍‌ ଵଶ୍ବ ସଂକର ତାର୍‌ ଦୃର୍ଣ୍ଣ 'ଭଳୀ । 
ବଣ୍ଠର ସୀମା ଭତରକ୍ୁ ଆସିଲବ ୧ସିଂର୍‌ମଣ୍ଡଳଃ ଵଣ୍ଢନ୍ନ କ୍ଯୋଛଷ୍କ ଏବଂ 
ଢାର୍‌କୀ ମଣ୍ତଳୀ । ଫାସ୍ତତକ ଳାଳଠର୍‌ ବଶ୍ବ କଵ୍ଥନଲ୍‌ ଏକ ଘରିବ୍ଯାସ୍ତ ବସୂକ୍ଲୁ 
କ୍ଦୁଝାଯାଉଛୁ । ଏଥର ରଵ୍ଧରଛ୍ ଗ୍ରହଃ ନକ୍ଷନଃ ଧୂମ କରୁ ଗ୍ରୁତ୍ଵାପଥ ଏବଂ 
ମହାକାଶର୍‌ ବ୍ଗ୍ଵଃ ଶୂନ୍ଯଢା । କୋଃ କୋହି ` ବର୍ଷ ଘୂବେ ଜଉ୍ଦୁଜାନ © 
ଵଲଅମ୍ର ଏକ ଆସ୍ରର୍‌ଣ ସ୍ପ୍ରବେ ରହ୍ଥ୍ବବା ସମଗ୍ର ଵଶ୍ଵ କାଳନ୍ତମେ ଘରବଣ୍ିତ 
ହୋଇ ଆଜର୍‌ ରୁଘ ଗ୍ରହଣ କଣ୍ଛି । 


କେରେ ବଞ୍ଚ ପୂଙ୍ବର୍ର ଆମ୍ଭ ବଶ୍ବ ସୃର୍ଣ୍ଣ୍‌": ହୋଇଛି, ଏହା ଅନେକ ୟୁଗ 
ଧର୍‌ ବେଜ୍ଞନ୍ତକ ଓ ଦାଶନକମାନଙ୍କ ଘାଇଁ ଚନ୍ଥାର୍‌ କାରଣ ହୋଇଥିଲ୍‌ । ଘଥର୍‌ 
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ଝଣ୍ଡୁହିଏ ସୃଷ୍ଣ” ହେବା ଗାଇଁ ଶ୍ର ଣଢ ବର୍ଷ ୭୭ ଯାଉଥିଲ୍‌ବେନଳେ ଵଶ୍ବ 
ସ୍‌ଣ୍ଷ ଠାରୁ ଏ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକରେ ବଞ୍ଚ ଯେ ୭୭ ଯାଲଥ୍ବବ ଚାହା କଲ୍ପନା ଣ 
କଣି ତୁଏ ଏ ାହି । ତଥାପି ବେଜ୍ଞନ୍କନାନଙ୍କର ସୂଷୁରୁଛ ଵକରଣ ହେଉଥ୍ଵବା 
ଘଦାର୍ଥର ଆବଧ୍ବାର © ବଣ୍ଟର୍‌ ସଂପ୍ରମାରଣ ସମ୍ପ ତ ତଥୟ ଆନ୍ଦ ନ୍ରସାବକୁ 
ଦନଇ ଵଶ୍ବର୍‌ ବୟସ କଳନା କରବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାରବ୍ଥ । 


ବଶ୍ଚର ବୟ୍ଵସ ବଷପ୍ଟରର ଚନ୍ଥା କଲ୍‌ବେଟଳ ଆମ୍ଭ ମନକୁ ଆମ୍ବେ ଯେ 
ନ୍ଦନନ ନା ନଦନେ ବଶ୍ବ ନଣ୍ତସ୍ପ ସ୍‌ଷ୍ଣ ହୋଇଛି । ବଶ୍ଵର ବସ୍ତସ ସମ୍ପକ ରେ 
ଆମ୍ଭ ସ୍ଗ୍ବଣଣାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ନ୍ଦଅଯାଇଥ୍ବବା ଚଥ୍ଯ ଅନୁସାରେ କେଚ ହକାର 
ବର୍ଷ ଘୂଙ୍ଦେ ବଶ୍ଠ ସୂର୍ତ୍ଣଂ ହୋଇଛୁ । କନ୍ତୁ ବେଜ୍ଞନ୍କ ଗବେଣୋର ପ୍ରସାର 
ଘହିବା ପଳରେ ଵଵ ର୍‌ ସର୍ଣ୍ଣ” ୬ ବୟ୍ଵସ ବଷପ୍ଟକ ଆମ ଭୂର୍ଣ୍ଣ'ଭଗୀ ସଂଘୂଞ 
ଦ୍ଦ୍ନବ ବଦଲ ଯାଇଛ୍ଛି । 


ଆଂମ୍ଭର୍‌କ୍ରୀନ୍‌ ବୈଜ୍ଞନକ ଏଡଥ୍‌ୟ ନ ହବଲଙ୍କ ମତରେ ମହାକାଣରେ 
ଗ୍ରଷ୍ମାଥଥ ଗୁଡ଼କ ଘର୍‌ପ୍ରରଠାର୍ର ଦ୍ବରେଇ ଯାଇଥାଅନ୍ତ । ଚୋଝିଏ ବେଲ୍‌ନ୍‌ 
ଫ୍ର୍କ୍ବଲେ ଢା ଉପର ଥିବା ଦୁଇଵି ବନ୍ଦ୍‌ ଯେଣଣ୍‌ ଘରପ୍ତର ଠାର୍ର ଦୂରେଇ 
ଯାଆନ୍ତ ୧ସଦ୍ଦପର୍‌ ଗ୍ରପ୍ଵାପଥ ଗୁଡ଼କ ଘରମ୍ପରଠାରୁ ଦୂଝର୍‌ଇ ଯାଆନ୍ତ । ଚେଣ୍ଠ 
ସମ୍ଭଗ୍ର ଵଣ୍ଢ ଯେ ସଂସ୍ତସାରୂଚ ହେଉଛୁ ଚାହା ଏହ ଚତ୍ଜିରୁ ଜଣାଘଠଡ଼ । 
ତେବେ ସ୍ବତଃ ମନକୁ ଆସେ ଯଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ବଣ୍ଡ ହକାର୍‌ ଜଜାର୍‌ ବର୍ଷ ଧର୍‌ 
ସଂସ୍ତସାରିତ ହୋଇ ଆଜିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ନଣ୍ଡୃୟ୍ଠ ନଦନ ଏହା 
ଟଗୋଝିଏ ବନ୍ଦ ର୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛୁ । ସେହ୍ନ ସ୍ଥାନ ହିଁ ହୋଇଠାଦର ଵଣ୍ବ 
ସୂର୍ଣ୍ଣା ରୁ ମୂଳ ବଦ, । 
ଏହ୍ନ ମଭକୁ ସମର୍ଥନ କଣ୍‌ ବଣିଷ୍ଟୂ ପଦାର୍ଥ ଵଜ୍ଞମ୍ମୀ ଜର୍ଜ ଚାମୋ କହନ୍ତି 
ଗୋଝିଏ ଉତ୍ତସ୍ତ ବଦ୍ଦର୍ର ରି ବଶ୍ବର୍‌ ସକର୍ଣ୍ଣ । ରେବେ ଅନ୍ଯ କେଚେକ 
ବୈଜ୍ଞନକ ଏହୁ ମରଚକୁ ଗ୍ରହଣ କରି । ଘାରନ୍ତ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହୁ 
ବନ୍ଦର ଅନେକ ଘୂଟ୍ଲ ର ବଶ୍ଢ ସ୍‌ର୍ଣ୍ଣଂ ହୋଇଛି । 


ମ ଯାଡ଼ା ହେଉନା କାହିଁକ ୭ନୋଵ ମାଧ୍ୟମରେ ଵଣଶ୍ବର୍‌ ବୟ୍ବସ 
ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରୁଘ୍ପାଯଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବର୍ଢ଼ଂ ଯାଉଥ୍ଵବା 
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ଦୁରଭ୍ତଂ ଚାରକାନାନଙ୍କର୍‌ ସ୍କର୍ଣ୍ଣ” © ପ୍ରାକ୍ତଶଳ ଵକରଣରୁ ଵଶ୍ବର୍‌ ବସ୍ବସ 
ବିଷସ୍ଟରେ କଳନା କଗ୍‌ଯାଇଠାଟର । ସନ୍ଧଥି ଏ ସନସ୍ତ ଷେନରେ ଅନେକ 
ସ୍ତବକ ରହଣ୍ଛୁ ତଥାପି ପ୍ରଭ୍ୟେକ କ୍ଷେନ୍ତରେ ଵଶ୍ବର୍‌ ବସ୍ଵସ ଘଖାଣାଣି 
୧୫୦ ° କୋଵି ବଷ ହେବ ବୋଲ ଅନ୍ମୁମନ କଗ୍ଵନ୍ଦାଏ । 


ଗ୍ରତ୍କାସଥଗୁଡ଼଼କ ଘରପ୍ତର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥୁବାର ପ୍ରମାଣ ବେଜ୍ଞନକ 
ମୀନେ ଘାଇ ସାରିଲେଣି । ଗୋଝିଏ ମ୍ରୟ୍ଵାପଥର୍ର ଅନ୍ଯ ଗ୍ରଯ୍ବାପଥର ଦୂର୍‌ଭ୍ର 
ଏମାନଙ୍କର୍‌ ଗ୍ ଉପରେ ନର୍ଭ୍ର କରିଥାଏ । ଗ୍ରସ୍ଵାଯଥର୍‌ ଗଛ © ଦୁର 
ମଧ୍ଯରେ ଥ୍ରବା ଅନ୍ଜୟାଚକ୍ସ୍‌ ହବଲଙ୍କ ମ୍ରଂଗ୍ବଙ୍କ ବୋଲ କୁଡାସାଏ । ଗ୍ରସ୍ତାଥ- 
ଗୁଡ଼କ ମଧରେ ଥବା ଦୁରର୍ନକ୍ସୁ ଆଲ୍ଲେକର ତର୍‌ଙ୍ଗ ଦେର୍ଦ୍ଯ ସାଢ଼ାଯ୍ୟରେ ମୟା 
ଯାଇଗାରେ |. ନକି[ଣସି ଏକ ଗ୍ରପ୍ବାଥରୁ ଗହଣ କଗ୍ଵଯଉଥୁବା ଆଲୋକର୍‌ 
ଢର୍‌ଙ୍ଗ ଦୈର୍ଣ୍ୟକୁ ଵସାବକୁ ନେଇ ତାହାର୍‌ ଦୁର୍‌ଗଭ୍ନ ନର୍ଚିପ୍ଟ୍‌ କରିବା ସମ୍ଭବ 
ହ୍ୋଇଥା ଏ । ଆଜକାଲ ସଠିକ ସ୍ତ୍ରବେ ଏହା ନିଷପ୍ଟ୍‌ କରିବା ଘାଇଁ ବୈଜ୍ଞନକ- 
ମାନେ ସକ୍ଷମ ଢ଼ଲେଣି । 


ଗ୍ରସ୍ଲାଥଥ ଗୁଡ଼କର୍‌ ଦୁର ଜାଣିବା ଛାଲି ଅନକ ସମସ୍କନର୍‌ ସେଥୁରୁ 
ଥଆସୁଥ୍ୁବା ଥାଲ୍ବେକର ଉଜ୍ଜଳତା ଉ୍‌ଘରେ ନର୍ଭର୍‌ କଣ୍ବାକ୍ମୁ ଓଡ୍ଜଥାଏ । ଯେଜ୍‌ 
ଗ୍ରସ୍ଵାଥଘଥର୍‌ ଆଲ୍ଵେକ ୭ଯେଭେ ୍ଷୀଣ, ସେ ଗ୍ରୟ୍ଟାସଥଵି ୭ସଢେ ଅଧ୍ଵକ ଦୂରରେ 
ଅବର୍ଷଚ ବବାଲ ଜଣାଯାଏ । ଉଜ୍ଜଳ ଆଝଲ୍ବକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥ୍ବବା ଗ୍ରପ୍ଟାଘଥ- 
ଗୁଡ଼୍କ ସାଧାରଣତଃ ନିଳଃରେ ରହ୍ଧଥା ଥନ୍ତ । 


ହବଲଙ୍କ ର୍ର ଗ୍ବଙ୍କ ଜାଣିସାର୍‌ବା ଘରେ ବଶ୍ବର୍‌ ବୟ୍ଵ୍ସ ଜାଣିବା କଷ୍ଗ୍ଵଳର୍‌ 
ହୁ ନାହିଁ । ହବଲଙ୍କ ର୍ର୍ଗ୍ଲଙ୍କ ଅଧ୍ଵକ ହେଲେ ରୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗ୍ରୟ୍ଵାଘଥ 
ଗୁଡ଼କ ଯଥେଞ୍ଗ୍‌ ଅଧ୍ଵକ ୧ବଗରରେ ଗରପ୍ରରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଢେଣ୍ଣ 
ନିକ ଅଗ୍ମଭରେ୍‌ ୧ସଗୁଡ଼କ ଗୋଵିଏ ବଦ୍ଦ୍‌ରେ ରହିଥ୍ବଲେ । 


କନ୍ତୁ ହବଲଙ୍କ ମ୍ର୍ରଗ୍ବଙ୍କ ଘରମାଣ କମ୍ବ୍‌ ଚହଲେ ଗ୍ରୁପ୍ହାଗଥ ଗୁଡ଼କର 
ଦୂଚର୍‌ଇ ସିବାର ବଗ ମଧ୍ଯ କମ୍‌ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍‌ ଝୁ ଏଥର ଗୁଝ୍ଧାଓଡ଼େ 
ଯେ ଅଟନେକ ପୁଟ୍ଵର୍ର ଗ୍ରପ୍ଟାଘଥଗୁଡ଼କ ଗୋହିଏ ବନ୍ଦରେ ରହିଥ୍ରନଲ୍‌ । ଦ୍ରିସାବ 


92011260 0\/ 5।୮।॥|8ାମ|।|‹ଉ@ 0151.୦0୦୮ 


୮ 


କଣ୍ଠ ଦେଖାଯାଇଛି ହବଲଙ୍କ ମର ଗ୍ବଙ୍କର ମୂଲା । ଆନ୍ୁୁମାନକ ୬୫ କଲେମି୫ର 
ସ୍ର୭ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତ ନପୁଚ ଆମଲ୍େକ ବର୍ଷ । ଏହ୍ନ ତଥ୍ଯକୁ ଆଧାର୍‌ କରି 
ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଵଶ୍ଵଜଗଇ ୧୫୧୧ ଚକୋଝି ବଞ୍ଚ ଗଵ୍ବେ ସୃଷ୍ସ୍ଧ। 


ହୋଇଥୁଲ୍‌ । 


କେଚେକ ବୈଷ୍ଞନକ ମତ ଅନ୍ତ ଯେ ପୁଗ୍ବକାଳରେ ଗ୍ରପ୍ପାଘଥଗୁଡ଼କ 
ବଣ୍ଚିମୀଡ ଅଘେଷା ସଥେଣ୍ଛ ଅଧ୍ଵକ ବେଗରେ ଘରପ୍ରରଠାର୍ର ଦୂରେଇ 
ଯାଉଥିଲେ । ଚଚଣ୍ଡ ଏନ୍ନ ହ୍ବସାବରେ ଦେଖାଗଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଶ୍ବର୍‌ ସୃଷ୍ଣ୍ଣଂ 
ପାସ୍‌ ୧°°° କୋହ ବଣ ପୂବେ ୧ହାଇଥିଲା | 


ନକ୍ଷନମାନଙ୍କର୍‌ ଉଜ୍ଜଳଚା © ଉଶ୍ଵଘକୁ ଦ୍ରସବ କର୍‌ ସେମାନଙ୍କ ବୟ୍ବସ 
ବଷଷଫ୍ଝରେ କ୍ଲୁଡ୍ନାଯାଇ ଘାରେ । ଘଗ୍‌ୀଷା କର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଚାରକା ମାନଙ୍କ 
ଉଜ୍ଜଳତା © ସସମାନଙ୍କ ଉଘର୍‌ପ୍ନଗର୍‌ ଭାଘମୀନ୍ଥୀକ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରର୍‌ଖାଚନ 
ଅଙ୍କନ କଲେ ଅଧ୍ବକାଂଣ ନକ୍ଷନ୍ଧ ଟୋହିଏ ନର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଟ ନଜମ୍ଭର ରହ୍ଧବେ । ଚଥାପି 
ବଦେରେକ ନକ୍ଷନ୍ତ ଏହ ନମର ବାହାରେ ରଞ୍ଧଯିବେ। ବଵଭ୍‌ନା ସମସ୍ଚରେ 
ତାର୍‌କାଗୁଡ଼କ ସ୍କ୍ଣ୍ଣଂ ଢ୍ରୋଇଥ୍ବବାର୍ରୁ ଏୟଗର୍‌ ହୋଇଥା ଏ ବୋଲ ଜଣୀଯାଏ । 


ଅଧ୍ଵକାଂଶ ନକ୍ଷନ୍ଦଗୁଡ଼କ ଦଦେହରେ ଶଣ୍ଡ ଡ୍‌ସ୍ପାଦନ ଘାଇଁ ଅହରହ 
ଉଦ୍‌ଯାନ ଘର୍‌ମାଣ୍ଣ ହ୍ବଲଅମ୍ମନ୍ର୍‌ ଘରିଣର. ଡୋଇଥାଏ । ଏହା ବୋଶ କୋ 
ବର୍ଣ ତ ର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ବଲ୍‌ର୍‌୍‌ହ । ଅନେକ ବର୍ଷ ଘରେ ନଷନରେ ଥୁବା ଉଦ୍‌ଯାନ 
ଶେଷ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଏବ୍ଵ ସ୍ତନ୍ତ 5 ୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ନକ୍ଷଭ୍ର ଫସଂକ୍ୁରିର 
ଡ଼ © ଉଦ୍ଵ୍‌ ବୃର୍ଧ ପାଏ । କନ୍ତୁ ଉଦ୍ଵଗ ବୃର୍ଧଂ ଘାଇବା ଦ୍ବାଗ୍୍‌ ନକ୍ଷନ୍ତରେ ଥବା 
ହଲଅମଭର୍‌ ଦହନ ସଃ ଓ ନକ୍ଷନତର୍‌ ସଂକୋଚନ ବନ୍ଦ ହୂଏ। ଏହା ଘରେ 
ନକ୍ଷନ୍ଦ୍ରଛି ସ୍ଵାସ୍ଵବକଚା ହାସଲ୍‌ କରେ । 


ଏସରୁ ଦୂଷ୍ଣ୍ମରୁ ଛଗ୍ଵର୍‌ କଲେ ନକନର୍‌ ସଂକୋଚନ, ଉଦଶ୍ଵଘ 
ଠରିବଞ୍ଜ୍‌ନ _ ଆବ୍ଧରୁ ନକ୍ଷନ୍ର୍‌ ବୟ୍ବସ ବଞ୍ଚୟ୍ଵରେ ଜାଣିଡ଼ୂଏଣ । ଵଭମ୍ଭା ନନ 
ଉତଘରେ ବୈଜ୍ଞନକମାନେ ଘଟ୍ଵାକ୍ଷା ନସ୍ଵାଷା କର୍ଜ ଜାଣି ଠାର୍‌ଚନ୍ଥ ତଯ ନକ୍ଷଦ- 
ଗୁଡ଼ିକର୍‌ ସ କ୍ଷ ପ୍ରାନ୍‌ ୧୪°° କୋଝି ବର ଠୁବ୍େ ହହ୍ଲୋଇଥ୍ବଲ୍‌ । ନକ୍ଷନ୍ଧ ସ୍କ 
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ହେବାର୍‌ ୧୨୧ କୋହି ବର୍ଷ ଝୁଝ୍କରୁ ଵଣ୍ଢ୍‌ ସୃର୍ତ୍ଣ” ଦ୍ରୋଇଥ୍ୁଲ୍‌ ବୋଲ 
ବେଜ୍ଞନକମାନେ କହନ୍ତ । ଏନ୍ନ ହ୍ଵଯାବରେ ଵଣ୍ଵର୍‌ ସୃର୍ଣ୍ଣ” ଘାଖାଗାଶି ୧୫°° 
କୋଝି ବର ପବେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲ ଵଶ୍ବାସ କରାଯାଏ | 


କେତେକ ଘଦାର୍ଥର୍‌ ଵକର୍‌ଣକ୍କୁ ଦ୍ରସାବ କରି ବଣ୍ଟର୍‌ ବସ୍ଟ୍‌ସ ନଷ୍ସ୍ତ 
କଗ୍ଵଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଠାରଛୁ । ଆମ୍ଭ ଚଭ୍ମୁଘାଶ୍ବ ରେ ଥୁବା ଅନେକ ସଦାର୍ଥ 
ସ୍ବାସ୍ଵବଳ ପ୍ର୍ରବେ ଵକର୍‌ର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଗର୍‌ବଶ୍ଵିଭ ହୋଇଥାଏ । 
ଗୋଝିଏ ସଦାର୍ଥର୍‌ ବଜର୍‌ଣ ଦହି ଏହାର୍‌ ବଘ୍ରୁର୍ତର ଅଵୈ କ୍କ ଘରମାଣ ହ୍ରାସ 
ଘାଇବା ଘାଇ ଯେରେ ସମଯ୍ଟ୍‌ ଲଗିଥାଏ, ତାହାକ୍କୁ ଉକ୍ତ ଘଦାର୍ଥର୍‌ ଅଦ୍ଧଁ ଗୀବନ 
ସମଗ୍ଳ୍‌ କୁହାଯାଏ । ଣଶ୍୍‌ନ୍‌ ପଦାର୍ଥ ଅଦଧ -ଗୀବନ ସମୟ ଭ୍ନା ଭନା ହୋଇଥାଏ | 
ଢେଣ୍ ଗୋଵିଏ ପଦାର୍ଥର୍‌ ମୁଳ ଇଣିନାଣର ଓ ବକର୍‌ଣ ଘରର୍‌ ଏହ୍ଲାର୍‌ ଗରିମାଣ 
ନର୍ଷସ୍ଟ କଗ୍ଵଯାଇ ଘାର୍ଲେ, ବଶ୍ଵର୍‌ ବୟସ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ଦ୍ରେବନାହୁଁ | 
ଵକରଣ ଘରେ ସ ର୍ଣ୍ଣା ଡେଡ୍‌ଥ୍ବବା ପଦାର୍ଥର ଘତ୍ତମାଣ ଜାଣି ମୂଳ ଷ୍ପଦାର୍ଥର୍‌ 
ପରିମାଣ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ଦ୍ଲୋଇଠାର୍‌ବ । 


ଵ୍ରଶ୍ବର୍‌ ବସ୍ଟ୍‌ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟୁ ଅଧ୍ଵଳ ଅଦ୍ଧ -ଗୀବନ ଘମ୍ବମ୍ 
ଥିବା ଦୁଇ ଘଦାର୍ଥିକମ୍‌ ଦ୍ରସାବକୁ ନଂାଯାଇଛୁ । ରେନଧଅମଂ ଓସ୍‌ମିଅମ ନାମକ 
ଏହ୍ଗ ଦୁଇଵି ଘଦାର୍ଥର୍‌ ଅତ୍ରଂ-ଗରୀବନ ସନସ୍ତ ୬°°° ବକୋହି ବର୍ଣ । ଵଶ୍ବ 
ଯେତେ ସୁ ର୍ରୁଣା ହେଜଥ୍ିବ ସେତେ ଅଧ୍ଵକ ଘଣ୍ଢମାଣର୍‌ ରେନିଅମ୍‌ । ବଳର 
ହୋଇ ©ସମିଅମରେ ଠର୍‌ଣଭଇ ତହହେଉଥବବ । ଏ ଦୁଇଵି ଘଦ୍ରାର୍ଥର୍‌ ବସୂର 
ଜଣାଘଡିଲେ ବଣଶ୍ଵର୍‌ ବକ୍ଢ୍ସ ଜାଣିବା କଞ୍ମ୍ୁକର୍‌ ଡ଼େବନାହି । 


ରଥାପି ଏ 6ନ୍ତନଃର୍‌ କେତେକ ସମ୍ମ୍ଯା ରହିଥିବାର କଣାଯାଏ । 
ନକ୍ଷନ୍ମମାନଙ୍କର୍‌ ଵମ୍ତୋର୍‌ଣ ଘଳରେ୍‌ ରେନ୍ଧଅମ୍‌ ସ୍‌ର୍ୁ' ଦହାଇଥାଏ। ତେଣ୍ଣ 
ଚକରେ ଉର୍ଵମ୍ଭାଣନର୍‌ ର୍ନଥମ୍ବ ସୃର୍ଣ୍ଣ” ହୋଇଛୁ ଚାହା ଚଷନ୍ନମାନଙ୍କର୍‌ 
ବମ୍ଫ୍ରୋର୍ଣ ଉଘରେ ନର୍ଭର୍‌ କଣ୍ଥଥାଏ । ଚେଠବ ସମସ୍ତ କଥା ବଗ୍ଲର୍‌ଲୁ ନେଇ 
ଜଣାପଡ଼ନ୍ଥି ୧ଯ ଵଣ୍ଡର୍‌ ସ୍୍‌ଣ୍ଣଂ ୧୧°°ରୁ ୧୬୧° କୋହି ବର ଘୂବେ 
ହୋଇଛୁ । ଥୋଶ୍ଧଅମ © ସୀସା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଵି ପଦାର୍ଥର ଅଦ୍ଧ -ଗୀବନ 
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୧୦ 


ସମପ୍ଟ୍‌ ହ୍ରସାବକୁ ନେଇ ମଧ୍ଯ ଵଶ୍ବର୍‌ ସ୍କର୍ଣ୍ଣ୍‌" ବଃୟ୍୍‌କ ଉପଗ୍େକ୍ତ ତଥ୍ଯ ସଚ୍ଯ 
ସ୍ତମରାଣିଚ ହ୍ନୋଇଠାରଣ୍ତ । 


କେତେକ ବୈଜ୍ଞନ୍ତକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧମରେ ଦ୍ରସାବ କଲ ଜାଣି ଘା୍ଛନ୍ତ 
ଯେ ବଣ୍ଠର ସୂର୍ଣ୍ଣ” ୧୫° ୦ର୍ର ୧୮°° କୋଝି ବଞ୍ଟ ଘୁବ୍ଦେ ହୋଇଛି । ଚେବେ 
ସେ ଯାହ୍ରା ହେଉନା କାହିଁକ ଵଶ୍ଵର୍‌ ବୟସ ଗାଖାଗାଗି ୧୫୧° କୋଝି ବର୍ଷ 
ହ୍ରେବ ବୋଲ ଞ୍ଚିକ୍ୟମଭଭ ପ୍ରକାଶ ଠାଉଛ୍ି । ଆମ ପୁଥ୍ବଦ, ଆକାଶ, ଗ୍ରହ, ଚାଗ୍ଵ 
ଆନ୍ଧ ଯେ ଏରେ ଆଗର୍ଛ ସ୍ୟ୍ଣ୍ଣଂ ହୋଇଛି ସ୍ବବଲେ ବେଶ୍‌ କୌଣଭୂଦହଳ 
ଲ୍ଵଗେ । 
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ସାସରଭଠଡର ମହାକାଶ ସଚଳମଣୋା 


ବକେଉଁ ଅନାନ୍ଧ କାଳର୍ରୁ ଦ୍ଦରଗ୍ମୟ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ମଦ୍ଘାକାଶ ସମ୍ବଵୀୟ 
ଜ୍ଞିନର ପ୍ରସାର ଘଝନ୍ତି । ସଭ୍ଯ ହେଉ ବା ମିଥ୍ଯା ହେଉ୍‌ ପୁଷ୍ପକ ଵମବାନ ଏବଂ 
ବଵଭନ୍ନ ସ୍ରକାର୍‌ର ମାନରେ ମହାକାଶ ଭ୍ରମଣର ଘରଣିକଲ୍ପନା ଆମ ମନରେ 
ଗ୍ରପ୍ନବ ବସ୍ତାର କର୍‌ସାର୍‌ଛ୍ି । ଚଥାପି ଆଧ୍‌ନକ ସ୍ପର୍‌ରରେ ନଢ୍ଘାକାଶ ଗବେଷଣା 
ଆରମ୍ବ କଗ୍ବଗଳା ୧୯୬୩ ମସିହାରେ । ଏନ୍ଧ ସମୟ୍୍‌ରେ “କେରଳର୍‌ ଥଧ୍ଜାଠାର୍ର 
ସ୍ତଥମ୍ଭ ରକ୍‌ ଉତ୍‌ଃଷେଷଣ କଗ୍ଵସାଇଥୁଲ୍‌ । 


ଘ୍ଦର୍‌ର ସର୍‌କାର୍‌ ୧୯୬୨ ମସିଢ଼ାରେ ମହାକାଣ କମ୍ପିଶନ ଓ ମହାକାଣ 
ଵତ୍ପ୍ରଗ ଚଠନ କଣ୍‌ ବଧ୍ବବଦ୍ଧ ଘ୍ରବବେ ମହାକାଶ ଟବେଣଣା କାର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ ଆର୍‌ମ୍ବ 
କଲେ । ବଵଷ୍ଗୁର୍‌ ସା ମାକିକ © ଅର୍ଥଦନେଶକ ସ୍ରଗ୍୍ତ ଗାଇ ମଦ୍ଘାକାଶ ବଜ୍ଞିନର୍‌ 
ସ୍ତୟ୍ହୋଗ ର୍ଦ୍ଧି ଏହ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ତମର ମନଳ ଲଷ୍ୟ ଥଲ୍‌ । 


ଦ୍ଦର୍‌ଖୟ୍‌ ମହାକାଣ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ମ ସେଉଁ ମୁଖ୍ଯ ଉବ୍ଦେଶଂଗୁଡ଼କ ଉପରେ 
ଭି କଣ୍ଠ ସ୍ଶଣ୍ଡଂତ, ସେଗୁଡ଼କ ହେଳା କ୍ମୁ୍ଧିମ ଉଗଗ୍ରହ ଦ୍ରାଗ୍ବ ଯୋଗାଯୋଗ, 
ସ୍ତାକ୍ମଢକ ସମ୍ପ୍ରଦର୍‌ ସର୍ଭେ © ଘର୍ି୍‌ଗ୍ଟଳନା, ଘରବେଶ ବଞଯୟ୍ରେ୍‌ ଧାର୍ଣା› 
ପାଣିଘାଗର ଠୁବ଼ଂ ସୂଚନା, ଦେଶୀୟ୍‌ ଉପଗ୍ରହ ନର୍ମାଣ ଏବଂ ମହାକୀଣସାନ 
ଉଭ୍‌ଷେଘଣ ଇଚ୍ୟାଦ୍ଧ । 


ଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଣ୍ୟ ଯଯ ଅବନକାଂଶଦର୍‌ ଘୂରଣ ହୋଇସାର୍ଛି ଏଥ୍ରରେ 
ସନ୍ଦେଦ୍ପର ଅବକାଶ ନାହିଁ । କ୍ଭୁନ୍ବିମ ଉଗଗ୍ରହ୍ର ଯୋଗୁ” ଆମ୍ଭେ ଆକ ୫ଲଣ୍କନ 
ଦଦଗିଘାରୁଚୁ । ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଖବର ଘଠାଇ ଘାରୁଛୁ । ଯଦଥଞ୍କଗା ସୂବ୍ବରୁ ଝଡ଼ 
ବତାଣ ଵପ୍ଟେରେ ସୂଚନୀ ଘାଇପାରୁନୁ । ଦ୍ମତଳ ସମ୍ପାଦ ବଷ୍ଷପ୍ଟରେ ଚଥ୍ଯ 
ପାଇଗାରୁଛୁ । ଆମ ଜଙ୍ଗଲ୍‌ କଷୟ୍ଠ ବା ମାହିଚଳ ଜଳସତ୍ଜନ ଉସରର୍‌ ତଥ୍ୟ 
ସଂଗ୍ରହ କର୍‌ ଉପୟୁକ୍ତ ପଦ୍ଦଷେର ନେଇ ଘାର୍ରଛଝୁ । 
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୧୬ 


ସଂସ୍ତଚ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମହାକାଶ ଚବେଷଣା କୈନ୍ଦ ମାନ ସ୍ଥାପନ 
କଗ୍ଵଯାଇଅଛୁ । ବାଙ୍ଗାଲେରାଠାରେ ମହାକାଶ ବଘ୍ତ୍ରଗ ଓ ସ୍ତ୍ରରଗପ୍ଠ ମହାକାଶ 
ଗବବଷ୍ଧଣୀ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କେଦ, ସ୍ଥାପନ କଗ୍ବଯାଇଥଛୁି । ଏହାରଡ଼ା ଥବମ୍ଭା୨ 
ବମ୍ପଟେ, ନାଗପୁର୍‌, ଅହମଦାବାଦ, ଯୋଧପୁର, ଉଦପ୍ଠପୁର› ଦଡରାଡ୍ନ ଓ 
ନ୍ଧଞ୍ଚି। ଲକ୍ଷ୍ରୈଣ ଖଡ଼ଗପୁର ବାଲେଶ୍ବର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଶ୍ରୀଦର୍‌କୋତା, 
ଡାସାନ› କାଘ୍ତଲୁର› ଆଲ୍ଲ୍‌'› କାର ନ:ବାବର୍‌ © ମହ୍ରେନ୍ଦ ଗି୍ିଠାରେ ଵଭନ୍ନା 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୀର୍ଯ୍ୟାଳୟ୍ମାନ ପ୍ରଶଣ୍ତ୍ା କଗ୍ଵଯାଇଅଛୁ । 


ମହାକାଶଯାନ ଉଚ୍‌କ୍ଷେସଣ ନଗରେ ଦ୍ଦରତ ଅଦ୍ଯାବଧ୍ ଉତ୍ନେଗମୀୟ୍ 
ସଫଳଚା ହାସଲ କରିପାରଛ୍ । ୧୯୬୫ ମସିଦ୍ଘା ଏର୍ଜିଲ ମାସ ୧୯ ଭାର୍‌ଖରେ 
ସୋଭରେ-ର୍ରଷ୍ଠ ସହ୍ରାପ୍ଵତାରେ ସ୍ରଥମ୍ଭ ଭ୍ରାର୍‌ଗପ୍ଠ ଉଗପଗ୍ରତ୍ର ଆର୍ସ୍ଯଭଛ 
ମହାକାଶକୁ ୧ସ୍ତରଣ କଗ୍ଵସାଇଥିଲ୍‌ । ଏହ୍ନାର୍‌ ଓଜନ ଥ୍ରିଲ୍‌ ୩୬° କଲ୍ଗ୍ରାମ । 


୧୯୬୬ ମସିହା ଜୁନ୍‌ ୬ ଭାରଖ ବନ ୪୪୪ କଳ୍ଗ୍ରୋମଭ ବଗ୍ିଣ୍ତ 
ଦ୍ରାସ୍ତର ୨୧ ମହାକାଶଯାନ ସୋଭ୍‌ଏର ଗ୍ବଷ୍ଠ ସହାପ୍ଠଭାରେ ମହାକାଶକୁ 
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୧୩୩୮ 


ଠସ୍ତେର୍ଣ କଗ୍ଵଯାଇଥୁଲ୍‌ । ଜଳସମ୍ପାଦ, ଜଙ୍କଲ, ଭୁଚର୍‌ ଏବଂ ସାମୁନ୍ଦୁ କ ଅବସ୍ଥା 
ବ୍ରୟ୍ତରେ ଭଥ୍ୟ ଜାଣିବା ନମିତ୍ତ୍‌ ଏହ୍ନ ନହାକାଶଯାନ ଠପ୍ପରିର ହୋଇଥୁଲ୍‌ । 
୧୯୮୧ ମସିହା ନଭେମ୍ବର୍‌ ମାସ ୨° ଚାରଖ ନନ ସ୍ତ୍ରଷ୍ଟର ୨ ନାମ୍ମକ ଅନ୍ୟ 
ଏକ ମହାକାଶଯାନ ଉର୍‌ୈକେଷଣ କଗ୍ଵସାଇଥ୍ବଲ୍‌ । ଏ ଦୁଇଶ ମହ୍ଘାକାଶଯାନର୍ରୁ 
ମିଳଥ୍ୁବା ଅନ୍ନ୍‌ଭୁ୭ ଘରବର୍ଚୀ ମହାକାଣଯାନ ଉତ୍‌ଷେଘଣ ନ୍ଦଗର୍‌ ସଥେଷ୍ଗା 
ସହାମ୍ବକ ହୋଇଯସାର୍‌ଥ୍ଵଲ୍‌ । 


୧୯୮୧ ମସିହା ଜୁନ୍‌ ମାସ ୧୯ ଚାର୍‌ଶରେ ଫଗ୍ଵସୀ ଗାଏନାର୍‌ ଏକ 
ଉତ୍‌କ୍ଷେଣଣ କେଠ ର୍ର ଆଘଲ ନାମକ ମହାକାଶଯାନ ଛଡ଼ାଗଲ୍‌ । ଯୋଗାଯୋଗ 
ଓ କଂସୁ୫ର୍‌ ସ୍ରଗ୍ଲୋଗ ଷେନ୍ଧରେ ଏହା ଉଠନ୍ଞିଖଯୌଗ୍ଯ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ 
କରଣିଥିଲ୍‌। କକ୍ଷ ଘଧରେ ଏହା ନଦ୍ଧୀାରତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ 
ହ୍ରୋଇ ଗାର୍ଥଲା । 


୧୯୮° ମସିଢା ଜୁଲ୍‌ଇ ୧୮ ଚାଶ୍ଚଶରେ ଗ୍ରେହରରୀ ମହାକାଶଯାନ 
ସ୍ତେର୍‌ଣ କଗ୍ଵଯାଇଥ୍ଵିଲ୍ନ । ଏହା ଏସ୍‌.ଏଲ.ଭ୍‌-୩ ନାମକ ଏକ ଉଚ୍‌ଟସରକ 
ଦ୍ବାଗ୍୍‌ ମହାକାଶକୁ ସଠାଯାଇଥିଲ୍‌। ଏହ୍ନା ଘରେ ଗ୍ରେହ୍ଧଣୀ ଶ୍ରେର୍ଣୀମ୍୍‌ ଅନ୍ଯ 
ବକତେକ କ୍ଭୁନନ ମ ଉପଗ୍ରହ୍ଥ ମଧ ମହ୍ରାକାଶକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥ୍ଵଲ୍‌ । 


ଇନ୍‌ସାତ୍‌ ଣ୍ରେଣୀର୍‌ କୂଛମ୍ଭ ଉଗଗ୍ରଢ୍ ଘପ୍ତର୍‌ଣ ଦ୍ରାଗ୍ନ ଆମ ଦ୍ରେଶର 
ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଖ୍ୟ ସାଧ୍ଵତ ହୋଇ ଥ୍ରଲା । ଏହ୍ନ ବହୁମୁଖୀ ଉଘଗ୍ରହ୍ମର୍‌ ପ୍ରଥମ 
ଯାନ ଇଜ୍‌ସାଵ୍‌-୧ (କ) ୧୯୮୫ ମସିହା ଏଜିଲ୍‌ ୧° ଢାର୍ଖ ନ୍ଦନ ଆମେରିକା 
ସହାପ୍ଟତାରେ୍‌ ମହ୍ାକାଶକ୍କୁ ଛଡ଼ା ସାଇଥ୍ବଲା । ଵନ୍ତୁ କେଢେକ କାର୍‌ଣ ଯୋଗୁ- 
ଏହା କକ୍ଷ ପଥରେ ମାନ୍ଧ ୧୪୬ ନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାଣିଥିଲ୍‌ । ଏହା ଘରେ 
୧୯୮୩ ମୂସିଡ଼ା ଅଗସଷ୍ଣା ୩° ଚାର୍‌ଖ ନ୍ଦନ ଆଠମ୍ଭର୍‌କାର ଗ୍ବଚଲ୍‌ଞ୍ଜର୍‌ ଯାନ 
ସହ୍ନାପ୍ନତାରେ ଇନ୍‌ସାଞୁ ୨୧ ୯ଖ୍‌) ମହାକାଶସାନ ଉଚ୍‌କ୍ଷେଣଣ 
କଗ୍ଵଯାଇଥୁଲ୍‌ । ୧୯୮୮ ମସିହ୍ନା ଜୁଲାଇ ମସ ୬୨ ଚାର୍‌ଖରେ ଏହି ଶ୍ରେର୍ଣୀପ୍ଟ 
ଭୃଖ୍ମୟ୍ଟ୍‌ ମହାକାଶଯାନ ଇନ୍‌ସାଶ୍‌- ¬ ୧ (ଗ) ମହ୍ଲାକାଶକୁ ସ୍ତେର୍ଣ କଗ୍ଵଗଲା 
ଏହ ଶ୍ରେଣୀର ମହାକାଣଯାନ ପ୍ରେର୍‌ଣ ଫଳରେ ଗ୍ରର୍‌ଭରେ ଚ୫ଲଭ୍‌ଜନ 
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୯୪ 


ସ୍ରସାର୍‌ଣ,୬ ବେଚଢାର କାର୍ଯ୍ଯନ୍ତମଃ ଯୋଗାଯୋଗ © ପାଣିପାଗ କାଣିବା 
ବେଶ୍ଵ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା । 


ଆମ୍ମ ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ତାକ୍ୃୃତକ ସଂଘଦର ବନଯୋଗ କରିବା ନମନ୍ତେ 
ଆଇ, ଆର୍‌, ଏସ୍‌- ¬୧ ମହାକାଶଯା ? ସ୍ୋର୍ଣ କରାଯାଇଛି | ଏହା ଦସାଭ୍‌ଏର୍‌ 
ର୍ବ୍‌୍୍ର ନ୍୍‌ଘ୍ରସ୍ତକଂ ଯାନ ସାହାଯଂରେ ୧୯୮୮ ମସିହ୍ରା ମାଇ ମାସ ୧୬ 
ଚାରି୍‌ଖରେ ମହାକାଣକୁ ଛଡ଼ାଗଲା । ଏହାର୍‌ ଓଜନ ଥ୍ବଲା ୯୮୯ କଲ୍ଗ୍ରାମ । 
ଏହ୍ଲାଦ୍ରାଗ୍ନ ଆମ ଠଦେଶର୍‌ ଜଳସଂମ୍ରଦ, କୁତ୍ତ, ଜଙ୍ଗଲ, ଘର୍‌ବେଶ, ଭୁଚଞୁ 
ଆନ୍ଧ ବଷ୍ମ୍ଟରେ ବ ଷଦ ବବରଣୀ ମିଲଘାର୍‌ବ । 


ଏଭଦ୍‌ ବ୍ୟଗ୍ମତ ଏସ ଏଲ ଭ୍‌-୩, ଏ ଏସ ଏଲ ଭ୍‌ ଆବ୍ଧ ମହାଳାଶଯାନ 
ଉଚ୍‌ସ୍ତେର୍‌କ ନର୍ମଣ କଗ୍ବଵସିବା ଯୋଗୁ ଦେଶୀୟ୍‌ ଜ୍ଞନ କୌଶଳରେ 
ମଦ୍ଘାକାଶକ୍କୁ ଉପଗ୍ରହ ସଠାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରଛ୍ି । 


ମଦାାକାଶଠର୍‌ ମୌ।ଲକ ଗବେଷଣା ନିମିଞ୍ଜ୍‌ ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞନକ- 
ମାଚନ ଉଦ୍ବ୍ଯମ ଚଳାଇଛନ୍ତ । ସୁର୍ଯ୍ଯ, ଗ୍ରହାଣ୍ଣପୁଞ୍ଜଳ ଚନ୍ଦା, ଏବଂ ମହାକାଶ 
ବ୍ରଧପ୍ଟ୍ର୍‌ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳକ ଚଥ୍ ମଧ୍ଯ ସଗ୍ରହ କର୍ଵଯାଉଅର୍ର । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 
ଵଣ୍ଢନା ଆସ୍ତର୍‌ଣ ବଞ୍ପୟ୍୍‌ତର୍‌ ମଧ୍ଯ ଗବେଷଣା ଗ୍ବଲୂରୁନ୍ଛୁ । 


ଶିଲ୍ପ କ୍ଷେନ୍ତର୍‌ ମଧ୍ଯ ମହାକାଣ ଗବେଷଣା ପ୍ରଭ୍ୟେଷ୍ଷ © ଘଗ୍ରେଷ ଘ୍ବବେ 
® « 
ସହ୍ାଯ୍କ ହୋଇଥାଣ୍ଛୁ । ମତ୍ଘାକାଶ ଯାନ୍ନା ମାଲି ଆବଶୟକ ହେଉଥିବା ଘଦାଥ 


092011260 0\/ 5।୮।॥|8ାମ।|‹ଉ@ 0151.୦0୦।୮ 


୧୫ 


ସ୍ତସ୍ତୁଚ କରିବା ନମ୍ଭିତ୍୍‌ ଅନେକ ଗିଲ୍ମ ଗଠନ କଗ୍ବଯାଇଅଛି । ଏହାଚଡ଼ା 
ମହାକାଣ ଗଦବଶଣାର୍ର ମିଳୁଥ୍ଵବା କ୍ଞନକୁ ଶିଲ୍ପ ଷେନ୍ତରେ ସ୍ରଚୟ୍ଵୋଗ କଗ୍ବ- 
ଯାଉଥଣ୍ର । ଭବଵଷ୍୍ଯଭରେ ମଦ୍ଘାକାଶ ଗବେଷଣାରୁ ମିଳୁଥ୍ପବା ସୁଫଳକ୍ଲ ବଡ଼ଳ 
ଦ୍ଦ୍ରବେ ଣିଲ୍ମ ଷେନ୍ଧରେ ସ୍ରୟ୍ଟୋଗ କଗ୍ନସିବାର୍‌ ଯୋଜନା ର୍ଧନ୍ଛି । 


ତ୍ଦ୍ରର୍ତର ମହା କାଣ ଗବେଷଣା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଦ୍ରଣଶମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ୍‌ 
ଆଗେଇ ଗ୍ଲଲନ୍ତି । ଯୁକ୍ତଗ୍ବଷ୍ଧୁ ଆମେରିକା, ସୋଭ୍‌ଏଚ୍‌ ର୍‌, କର୍ମମ, ପ୍ରାନ୍ସ› 
ଇଂଲଣ୍ତ, ଜାପାନ ଆନ୍ଧ ଦେଶର ବେଖ୍ଞନିକଙ୍କ ସହ ମି ଣି ଆମ୍ଭ ମହାକାଶ 
ଗଦବେଷଣା ଉଠସ୍ଚିଖମ୍ମୀୟ୍୍‌ ଅଗ୍ରଗ କର୍ିପାଣିକ୍ତ । ଆଗା୍ମୀ ନ୍ଦନରେ ଆମ୍ଭ 
ମଦ୍ରାକାଣ ଗଃବଷ୍ଣାର ସୁଫଳ ଆଡ଼ୁ ବ୍ଯ।ଘକ ହ୍ରୋଇ ଗାର୍‌ବ ଏହା 
ନିଃସନ୍ଦେହଚର କୁହାଯାଇପାରେ । 
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ପୃଥ୍ରକୀ ଜାହାଓର ଲୁଵିମାଳ ସ୍ରାଣୀ 


ଆମ ପୁଥଗ୍ ନଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷନରେ ଗୀବଜନ୍ତୁ ଅଚ୍ଚନ୍ତ କ ନା 
ଏହା ଅନେକ ନ୍ଧନ ଧରି ବୈଜ୍ଞନକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହାଚ୍ରନ୍ନ କରନ୍ତ । କେତେକ 
ବୈଜ୍ଞନକ ମହାକାଣର ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଘ୍ଵଗରେ ଆମ୍ଭଠାର୍ର ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଗୀବ 
ଥବା କଥୀ ବଶ୍ଵାସ କର୍ରୁଥବଲ୍‌ ବେଳେ ଅନ୍ଯ କେଭେକ ଏହାକୁ ସହଜ ପ୍ରବେ 
ଗ୍ରହଣ କଣ୍‌ ଠାର୍ରୁନାହାନ୍ତ । ବଣନ୍ନ ସମସ୍ଵରେ ସୂଥ୍ବବୀର ଆକାଶଂରେ ଉଡ଼ନ୍ଜା 
ଥାଳଆ ରୁଲ୍‌ଥିବା କଥା ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ । ଏହା ଅନ୍ୟାନ ଗ୍ରହର୍ର ଥାସୁଛ୍ି 
ବୋଲ ଅନେକ ମଚ ଦେଇଥାନ୍ତ । ୧ସସନ୍ଧଥର୍‌ ଗଭ କେରେନ୍ଧ୍ଧନ ଚଳେ 
ସୋଭ୍‌ଏଚ୍‌ ର୍‌ଷ୍ପର୍‌ ଗୋଵିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଜଣ ମଣିଷ୍ପ ମହାକାଣରୁ ଆସି 
ଥିତ୍କେଇଥ୍ୁବା କଥା ସମ୍ବାଦଘନ୍ନରେ ସ୍ତକାଶ ପାଇଛୁ । ସେମାନେ ଅନ୍ଯ ଏକ 
ଗ୍ରହର୍ର ଆସିଥିଲେ ବୋଲ ସ୍ରକାଶ କରିଥଲେ । କନ୍ତୁ ୧ମମ୍ଭାନେ ଅନ ଗ୍ରହର୍‌ 
ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗୁପ୍ତଚର୍‌ ଚାହା ଏବବ ଵ ସ୍ତକାଶ ପାଇନାହିଁ । 


ଏସଗୁ କଥାକୁ ଗଷ୍ଵ୍‌ର୍‌ ଦ୍ରବବ ଚନ୍ତା କଲେ ଅନ୍ଯ କୌଣସି ଗ୍ରହ୍ନ ବା 
ନକ୍ଷନ୍ତରେ ମଣିଷ୍ଣ ବା ମଣିଷଠାରୁ ଉନ୍ନଢ ମାନର ଗୀବ ଥ୍ରବା କଥା ଵଣଶ୍ବାସ 
କଗ୍ଵଯାଏ । କନ୍ତୁ କେଢେକ ବେୈଜ୍ଞନ୍ଧକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘ୍ଥାନରେ ମଣିଃ୦ାରୁ 
ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜୀଚ ଥ୍ରିଝ୍ା କମ୍ଚା ବ୍ଶ୍ବାସ କର୍‌ପାରନ୍ତ ନାହିଁ । କାରଣ ଯେ 
ରର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମନଙ୍କ ଉପସ୍ଥଂ୫ ଣସଗ୍ଫେରେ ନର୍ଦ୍ଦଷ୍ଣ ସ୍ରମରାଣ ନ ମିଳକ୍ରୁ ମେ 
ତର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅନ୍ଯ ଗ୍ରହଠର୍‌ ଥ୍ରବା ମଣିଙ୍କେ ଉଠର୍ଥି ୭ ବୟ୍େରେ ଭ଼ୃଢ଼ 
ଧାର୍ଣା କରଗଘାର୍‌ବା ନାହିଁ । ବଞ୍ଞନ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ଯ କାହ୍ଲାର୍‌ ଵଶ୍ବାସ ବା କଲ୍ପନା 
ଭୁହେଁ । ବର୍‌ଂ ତଥ୍ଯ © ସ୍ତମ୍ଭାଣଲୁ ଆଧାର୍‌ କର ଗର୍ଭ ଉଠିଥାଏ । ଅବଣ୍ଯ 
ବୈଜ୍ଞନ୍କ ଗଲ୍ପ ୬ ଉତ୍ନ୍ଯାସ ମାନଙ୍କଠର୍‌ ଏ ସଂଘକ ଦର୍‌ ଅନନେକ କନ୍ଛି 
ଠଲଖାଗଲ୍‌ଣି । 
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୧୬ 


ବାହାର୍‌ ଜଗତରେ ଗାଁବ ଜଥତର୍‌ ଉପର୍ଘ୍୫ ଘାଇଁ ଦର୍ସନ୍ଧନ ଧର୍‌ 
ଗବେଣୋମାନ ଗ୍ବଲ୍‌ ର୍ରହ୍ନଥ୍ଥ । ସ୍ରାୟ୍ସ ୯୮୫୧ ମସିଦ୍ରା ବେଳକୁ କାର୍ଲ 
'ଫେଡ଼ରିଚ୍ଚଡ଼ ଗୋଝିଏ @ଭ୍ୁଜାକାର୍‌ ଷେନରେ୍‌ ଗହମ ବୁଣିଲେ । ଏହାର୍‌ 
ଘର୍‌ସୀମାରେ ସେ ଧାଡ଼ ଧାଡ଼ କର୍‌ ଘାଲନ୍‌ ଗଛ ଲଗାଇଥୁଲେ । ଏଦାଦ୍ବାଗ୍ବ 
ସେ ସ୍ଥାନଃ ଅନେକ ଦୂର୍‌କ୍କ୍‌ ଵଣିବ ବୋଲ ଚାଙ୍କର ଧାର୍‌ଣାଥ୍ବଲ୍‌ । ୧ସେ 
ତ୍ଦରୁଥିଲେ ଯେ ମଡ଼ାକାଶର୍‌ ଅନ୍ଯ ସ୍ଥାନରେ ଥ୍ବବା ଗବମାନ୍ଚନ ସେ ସ୍ଥାନ 
ଦେଗି ଜାଣିଠାରିବେ ଯେ ପ୍ଫୁଥ୍ବବ୍ଵରେ୍‌ ମଧ୍ଯ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରନ୍ତ । 


୧୮୪° ମସିଦ଼ାେ ଭ୍‌ଏନା ମାନ ମଦ୍ଦର୍‌ର୍‌ ନଦଦୈଶକ ୧କାଃଣଙଫ୍‌ ଉନ୍‌- 
ଲଶ୍ରୋଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଦ୍‌ଭ୍ନଚ ଚନ୍ଥା ଘଣିଥୁଲ୍‌ । ସେ ସାହାଗ୍୍‌ ମର୍ରଭୁ ମିରେ 
୬୦ ମାଲିଲ୍‌ ବ୍ୟାସ ବଶିଷ୍କ୍ ଏକ ଖାଚ ଖୋଲ ଏହା ମଧରେ ଗାଣି ଘୁଗ୍ବଇ 
ଥିଲେ । ପାଣି ଉଠରେ କବଗ୍ଵସିମ୍ବର୍‌ ଏକ ଆମ୍ତର୍‌ଣ ଦେଇ ନଆ ଲ୍‌ଗାଇ- 
ଦେବାର୍‌ ଯଯାକଜନା ଥ୍ରଲ୍‌ । ଫଳରେ ସେ ସ୍ଥାନଃି ହବ ଡ଼ ହୋଇ ଜଲଳବ © 
ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗ୍ରହ୍ମ ବା ନଷନ୍ରେ ଥ୍ରବା ଜୀବମାନେ ପ୍ୁଥ୍ୁବ୍ରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର 
ଉପର୍ସ୍ୈ ୭ କଥା ଜାଣିଘାୟ୍ଵବେ । 


ଛଗର ନନମାନଙ୍କରେ ଅଚନକ ଧାରଣ କର୍ରଛୁଥିଲେ ନସ ସୌର୍‌ 
କଗତର୍‌ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗ୍ରହ ଯଥା ମଙ୍ଗଳ © ଶୁନ୍ତ ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ଯ ମଣିଷ ଘଣ 
ବୁର୍ଦ ମାନ ପ୍ରାଣୀ ରହ୍ଛି । ,କନ୍ତୁ ମହାକାଣ © ଭୁ-ସ୍ପୃଷ୍ଟର୍‌ ଚଳତେ ଘଗ୍ଵଥୀ 
ନଗ୍‌ଷା କର୍‌ବା ଘରେ ଏବହ୍ନ କଲ୍ପନା ନମ୍ବେ ଦୁସ୍‌ ଭୁତ ୧ହାଇଛ୍ତି । 


ଉଥାପି , ଆମ ଆକାଶରେ ଆଵସ୍ତର ବ ହେଉଥିବା ଉଡନ୍ତା ଥାଳଥା © 
ଅଜଣା ମହାକାଣଯାନ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥଂ୭ଭରୁ ଅନ୍ନମାନ କଗ୍ଵଯପାଏଏ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ଗ୍ରହ ବା ନଷନ୍ତରେ ମାନବେତ୍ଵର ଜୀବ ବାସ କରିନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞନ © 
ସଭ୍ୟତା ଆମଠାରୁ ସଥେଷ୍ଟା ଆଗରେ ବବାଲ ଆଶା କଗ୍ବଯାଏ । ସେମାନେ 
ନଚାହିଏ ନକ୍ଷନ୍ତରୁ ଆସି ଅନ୍ଯ ନକ୍ଷନ୍ତରେ ପଢଞ୍ଚିବୀକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାରୁଥିବାରୁ 
ଦସମାନଙ୍କ ଜ୍ଞନ କୌ ଶଳ ନକରେ ଆମ୍ଭେ ଅତ ନଗଣୟ ଝଝବ୍ଯଲ ଅନ୍ଵମାନ 
କଗ୍ଵଯାଉଥଛ୍ି । 
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ଏ 


ଆମ୍ଭ ଗ୍ରସ୍ଟା ପରେ ଅ?ଂନଳକ ସଂଖ୍ଯାରେ ନକ୍ଷନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ଅଧ୍ଵବକୀଂଶ 
ଚଷଷନ୍ନ ଗ୍ବରିଘାଖଣରର ଅନେକ ଗ୍ରହ ଉଗଗ୍ରହ ମଧ୍ଯ ଘୂରୂନନ୍ତ । ପ୍ପୁଥିବୀରେ 
ଯନ୍ଦ ମୀବକଗତ ସୂ୍ହ୍ବଂ ହୋଇଗାର୍‌ଲା, ଆମ୍ମ ଗ୍ରପ୍ଵାପଥର୍‌ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗ୍ରହରେ 
ଗୀବକଗର ସୂର୍ଣ୍ଣ୍' ନ ହୋଇଥିବ କାହିକ ! 


.କୁକ୍ତାଗସ୍ତ ଆଣମର୍‌ଵକାର୍‌ ଫାଙ୍କ ଡ୍ରେଳ ନାମକ ଜଣେ ବେଜ୍ଞିନକ ଏ 
ସମ୍ପଳ ରେ ଏକ ସୂନ୍ନ ବାହାର୍‌ କର୍ଛନ୍ତ । ତାଙ୍କ ସୁନ୍ନକ୍ୁ ଅନ୍ଲ୍ୁସର୍ଣ କର 
ରୁବ୍ରିଆର୍‌ ( ବିଜ୍ଞାନକ ଷ୍କୋଲଭର୍ତ୍ଚଂ © ଆମମ୍େରଟ୍ଟୟ୍ଠ୍‌ ବେଜ୍ଞାନକ କାଲ୍‌ ସାଗାନ୍‌ 
ମତ ଅନ୍ତ ଯେ ଆମ ଗ୍ରପ୍ନାଇଥରେ ସ୍ତାୟ୍ ୧୧ ଲଷ ସଭା ଶଣ୍ଖ ରହ୍ନନ୍ି 
କନ୍ତୁ ଅନ୍ଯ ୧କତେକ ବେଜ୍ଞାନଳ ଏହ୍ନ ଘର୍‌ମାଣ ୧° ହଜାର୍‌ ବୋଲ ମଚ 
ଦେଇଥାନ୍ତ । ଏ ସଗ୍ଗୁର୍ର ଅନ୍ଲ୍୍‌ମାଡ କଗ୍ଵଯାଏ ଗଭ ୫୧°ରୁ ୧°୧° କୋଵି ବର୍ଷ 
ଭଠରରେ ଆମ ଗ୍ରପ୍ହାଥରେ ସ୍ତାସ୍ଵ .ଶଢେ ଠକାଖି ସଭଭା କଲ୍ଜ ନେଇଥ୍ଵଲ୍‌ । 
ଵନ୍ତୁ ସଂସ୍ରତ ଚସମାନଙ୍କ ଉଗର୍ଥଂ9 ବଷସ୍ଟଚର କୌଣସି ନର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ 
ମିଳୁନାହିଁ । 


ଜୀବ ସୃ୍ଷ୍ଣ ର୍‌ ମୂଳଦଞ୍ଜ ବଷ୍ପିନା କରିବାଲୁ ଯାଇ ଚକରେକଳ ବବିଜ୍ଞନକ 
କହନ୍ତ ସୀର୍ଥ ୫୦୧ କୋହ ବର୍ଷ ସୌର୍‌ ଶଣ୍ତ ସ୍ତାସ୍ତ ହେବା ଘରେ ସ୍ପୁଥ୍ରସୀରେ 
ମଣିଷ ଉର୍‌ ଏ ରୁଦ୍ଧ ମାନ ଶ୍ରାଣ୍ଣୀ ସୃର୍ଣ୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ଧ 
ଏକ ଭ୍ନ୍ନ ଉତ୍ାପ୍ଟରର ସୃଷ୍ଣ୍ଣଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ଚେବେ ସୁଥ୍ଵଗରେ ହ୍ରଏର ମଣିଷ 
ଜନ୍ନ୍ମ ବା ସମ୍ବବ ହ୍ୋଇଥାର୍‌ ନଥାନ୍ତା । ଭେଣ୍ଡୁ କୌଣସି ନକ୍ଷନ୍ନ ସ .ର୍ଣ୍ଣୁ” ଏବଂ 
ଏହ୍ନାର୍‌ ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଜୀବକଗତ ସୃଷ୍ଗରେ ମୁଖ୍ଯ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ 
କରଥାଏ | 


ଗୋଝିଏ ତାଗ୍ଵ ସମ୍୍ଣ୍ଣଂ ହେଲ୍‌ବବେଳେ ଗ୍ଯାସ ବା ଧୂଆ ର ମେସ 
ଆକୀରରେ ଥାଏ । ଏଥୁରରେ ଥବା କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଃର୍‌ ଆକର୍ଵଣ ହେବା 
ଯୋଗୁଁ, ଏହ୍ନ ମେଘ ନମ୍େ ନମ ସମ୍ମୀଭ୍ଲୁଭ ହ୍ମଣ । ଫଳରେ ଭାଢ୍ନାର୍‌ ଗ୍ଟଘ © 
ଘରେ୍‌ ଉଦ୍ଵ୍‌ପ ବୂ୍ ସ୍ପଶିଥାଏ । ଏଢ଼ାଗରେ୍‌ ଏଥ୍ବରେ୍‌ ଥ୍ଵବା ଉଦ୍‌ଵକାନଗୁଡ଼ାକ 
ଗସାପ୍ଟନନକ ସ୍ତନ୍ତ ୟ୍ାରେ ଦ୍ବଲଅମ୍ବରେ ଘର୍‌ଣର ୧ହ଼ାଇଥାନ୍ତ । 
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୧୯ 


ତାରବଗୁଡ଼କର ବସ୍ଟସ ଅନ୍ଲ୍୍‌ସାରେ ମେମୀନଙ୍କୁ ଵଭ୍ତନ୍ନ ଗଗଂର ଵଭକ୍ତ 
କର୍ବଵଯଇଅଛୁ । ଗେଝିଏ ଚାଗ୍ର ଏକ ର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କେଚେ ସମସ୍ହ୍‌ ରହ୍ନବ 
ଚାଡା ଏହାର ବସ୍ତୁ ର୍ନ ଉଗରେ ନର୍‌ କଣ୍ଢିଥାଏ । ଆମ୍ଭ ଗ୍ରୁସ୍ଟାଥଥରେ ଥ୍ବବା 
କେଚେକ ଚାଗ୍ଵ ମାନ ୩°° କାଝି ବର୍ଷରେ ହୋଇଥ୍ବବାରୁ ସେଥ୍ନନର୍‌ ଖୀବଜଗର 
ସ୍ର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ୮ବାଲ ବୈଜ୍ଞନ୍ଦଳମାନେ ମଚ ଅନ୍ତୁ । ସେଦ୍ରଗର 
ଅନ୍ଯ କେତେକ ଚାଗ୍ଵନର ମଧ୍ୟ ବଵଣ୍ନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁ” ଗୀବକଗଚ ଶଞ୍ଖ 
ରହବା ସମ୍ଭବ ନ୍ଲଦ୍ଦେ । ତଥାପି ଆମ୍ଭ ଗ୍ରସ୍ବାଥଥରେ ଥବା ୧୧୧°° କୋଵି 
ଚାଗ୍ଵ ମଧ୍ପର୍ର ଣଢକଡ଼ା ୧୯ ଘ୍ରଗ ଚାଗ୍ଵରେ ଗୀବକଗର ୭ଣ୍ଟ୍ଵରହ୍ଧବା ସମ୍ଭବ 
ବୋଲ ଅନ୍ଜ୍‌ମାନ କଗ୍ଵଯାଇଛ୍ୁି । 


ସଂସ୍ତଭ ବ୍ୟବହାର କଗ୍ଵଯାଉଥ୍ବବା ଅଣ ଣଣ୍ଡଣାଳୀ ଦୁର୍‌ର୍ଵଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଧର୍‌ 
ପ୍ପଥ୍ବବର୍ରୁ ଅନ୍ଯ ଗ୍ରହରେ ଗୀବଜଗତର୍‌ ଉଗର୍ଷ୍ର ୭ ଵସ୍ଟେରରେ ଜାଣିବା କଞ୍ଜୁଳର୍‌ । 
ମଦହ୍ାକାଣର୍‌ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅତୟନ୍ତ ଣଣ୍ତଣାଳୀ ଦୂରଟ୍ବଷ୍ଣ ସନ୍ର୍‌ 
ଦେଗିଲେ ଡହ଼ଏଚ ଅନ୍ଯ ନକ୍ଷନ୍ନମାନଙ୍କର ଗ୍ରହକୁ ଦେଖାଯାଇମାଣତର ୨ ମାନ 
ଦସଠାରେ ମଣିଞ୍ଣ ବା ସେହୁଗର୍‌ ଗୀବ ଥ୍ରବା କଥା କାଣିବା ସମ୍ଭବ ଜ୍ଲହରେ । 
ସେଥ୍ଵପାଇଁ ୧ବେଜ୍ଞନକନାନେ ଵଭ୍‌ନ୍ ଉପାୟ୍ବରେ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ନକ୍ଷନ୍ତରେ ଥ୍ରବା 
ଗୀବକଗଚ ବଏଧପ୍ଟେଠର୍‌ ଜାଣିବାକ୍ଲୁ ଚେଞ୍ଟ୍ରା ଚଳାଇଛନ୍ତ । 


ଭେବେ ଅବନକ ବେଣ୍ଞିନକ ସ୍ଫଥ୍ପବ ବାହାରେ ମଣିଷ ଘର ରୁହ ମାନ 
ଜୀବ ଥ୍ରବା କଥାକ୍କ ଅସ୍ବୀକାର କରିଥାନ୍ତ । କେତେକ ମୀବ ବଣ୍ଞମ ମଠ ଅନ୍ତ 
ଯେ ଵବଣ୍ଚିନ ପ୍ରନ୍ନପ୍ହାଃର୍‌ ଏକକୋର୍ଠୀ ସ୍ରାଣୀରୁ ମବଳଗର ସ୍‌” ଢେବାର୍‌ 
ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଧରଣର୍‌ ସମ୍ଭାବନା ରଛ୍ନ୍ଥି । ୮ଚଣ୍ଣ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ନଷନ୍ନରେ୍‌ ସ୍ୟ 
ହୋଇଥ୍ବବା ଜୀବ ମଣିଷ୍ଣ ଘର୍‌ ବା ମଣିଷ ଅନଘଷା ଅଧ୍ରକ ରୁର୍ଷଂମାନ 
ହୋଇଥ୍ବବା ଆଶା ଅଚ୍ୟନ୍ତ ଶୀଣ। ଆମ୍ଭ ଗ୍ରୟ୍ଵାଥଥରେ ଥ୍ରବା କୋଝି କୋଝି 
ନକ୍ଷନ୍ତରେ ଜୀବକଗତ ରଵଥାଇ ଘାରନ୍ତ । କନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ମଧଃର୍‌ କ୍ଲୁଦ୍ଧ ମାନ 
ସ୍ତାଣୀ ଯେ ର୍‌ହ୍ଧଥ୍ରନବେ ଏକଥା କହ୍ନହେବ ନାନ୍ୁଁ । 


ଏହ୍ନ ୟୁକ୍ତକ୍ୁ ସମର୍ଥନ କର୍‌ କେତେକ ବୈଜ୍ଞନକ କହନ୍ତ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ନଷନ୍ତରେ୍‌ ବୁଝ୍ଧିମାନ ଗୀବ ଥ୍ବଲେ ସେମ୍ଭାନେ ଦମ ଏଇ ମହ୍ତାକାଶଚର୍‌ ସର 
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୬୨୦ 


ବୁଲ୍ଟଥାନ୍ଦେ । ଫଳଂ ର୍‌ ମସ୍ତ ଗୁର୍ଷଂ ମାନ ଗାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଗାଯୋଗ ସ୍ଥାଗନ 
ଦେବା ମମ୍ବବ ହୋଇଥାନ୍ତା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଧାବର ଆଦ୍ଧାନ ସ୍ରଦ୍ଧାନ ଚଥା 
ଚଗୋଝିଏ ନକ୍ଷନ୍ରୁ ଅଭ ଟୌଵିଏ ନକ୍ଷଜକୁ ଯାମ୍ା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥାନ୍ତା । 
ଅବଶ୍ଯ ଚଗାହଏ ନଷ୍ଷନ୍ନ ଗ୍ଭରିପଃରେ ମ୍ୟଣ୍ଣ୍ଣଂ ଦ୍ରେଉଥିବା ଜୀବଳଗଭ ଅନ୍ଯ 
ନକ୍ଷନ୍ତର ଗ୍ରସ୍ପରବରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ । କନ୍ତୁ ସ୍ରଣ୍ଣ ଉଠେ, ଆମ ସ୍ପୁୱ୍ବ୍ବର ଲ୍ବେକମଭାନେ 
(ବିଷମ୍ଟିକ ଜ୍ଞନରେ ମାନ୍ନ ୧୧° ବର୍ଷ ଉନ୍ତଃ କର୍‌ ସନ୍ଧ ମହ୍ୟାକାଶକୁ ସଇ- 
ଠାଣ୍‌ଲେ, ଭେବେ ସେ ସକୁ ନଷନ୍ର୍‌ ଲେକମାନେ ଗଇ ୫୧ ° କୋଝି ବର୍ଷ 
ପୁବ୍କରୁ ସ୍‌୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ ନଜ ନକ ଭତରେ ସୋଚଟାସୋଗ ରଷା 
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିର୍‌ ନାହ୍ରାନ୍ତ କାହିଁକ ? ସନ୍ଧ ମହାଳାଶରେ ଭୁର୍ଵ ମାନ 
ଜୀବ ଥାଆନ୍ତେ ଢେବେଦେ ଆମ ୧ସୌର୍‌ ଜଗତରେ ମଧ୍ଯ ସେମାନଙ୍କ ମଦାଳା ଣଯାନ 
ରହଥାନ୍ତ । ଆମେ ଏ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପର୍‌ କୌଣସି ମହାକାଶ ସାନ ଥ୍ରବାର 
ନର୍ଦ୍ଦାଷ୍ଖ ପ୍ରମାଣ ଠାଇ ନଥିବାର୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷନରେ ରୁର୍ଝ ମାନ ଗବଥ୍ବବା 
କଥାକୁ ବଵଶ୍ବାସ କଗ୍ଵଯାଇ ଠାରେନା । 


ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଘର୍‌ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଗୀବ ଥ୍ବଲେ ସେମାନେ 
ମହାକାଶ ଅଭ୍‌ଯାନ୍ତା ଆର୍‌ମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ । ବଗଭ ବକୋଝି କୋଝି ବଞ୍ଚ ମଧ୍ଯରେ 
ବକବେ ଛ ସେମାନେ ପ୍ରଥଗୀ ବା ସୌର ମଣ୍ଡଳରେ ଉହଞ୍ଚ ଗାର୍‌ଥାନ୍ତେ । ଜନ୍ତୁ 
ଏଯାବଚ୍‌ ସେଘଣେ ଅଭ୍ଯାନ୍ନୀଙ୍କ ବଷୟ୍‌ରେ ନର୍ଦ୍ଦ ଧ୍ଖ ସ୍ତମାଣ ମିଳନାହିଁ । ଭେଣ୍ଣ 
ଅନୁମାନ କଗ୍ବଯଏ ଯେ ସମଗ୍ର ଵଶ୍ଵରେ ଆମ୍ବେ ର୍ଦ୍ଦି କେବଳ ବୁଧ ମାନ ଗ୍ରାର୍ଣୀ । 
ସମ୍ଗ୍ର ମହ୍ର କାଶରେ କୁର୍ଧ ମାନ ସଭ୍ୟ ଜୀବ ନ୍ୂସାବରେ ମଣିଷ୍ପ ପ୍ରଥମେ କନ୍ଟ 
ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଯାବତ୍‌ ଏକମ୍ାନ ରୁଦ୍ଧ ମାନ ପ୍ରାଣୀ ଢୋଇ ରହଛ୍ଥି । ତେଣ୍ 
ଆମ୍ଭେ ସ୍ଦୁଥ୍ମବରେ ମଣିମେନେ ଗବ ଥତ୍ଲ୍‌ଭବ କରିବା ଉଚିଚ୍‌ । ମହାକା ଣର 
ଅନ୍ୟ ଚକୌାଣସି ଘ୍ରାନଚର୍‌ ରୁ $ ମାନ ଜବ ଥବାର୍‌ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଲବା ଗର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଆମ୍ଭେ ସମ୍ବଗ୍ର ବଶ୍ବର୍‌ ଶ୍ରେଷ୍ଟ ସ୍ରାର୍ଣୀ ରୁଘେ ନଜକ୍ୁ ଅଭ୍ଦତ କର୍ରାରିବା | 
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୧ଯାଗାକଯାଇଗ ଉପଗ୍ରହ 


ଆକକାଲ ଅନେକ ସଂଖ୍ଯାଠର୍‌ କୂଛିମଭ ଜପଗ୍ରଡର ମହାକାଣକୁ ଜଡ଼ା 
ଯାଜ୍‌ଥଚୁ । ବଵଭିଲ ଦେଶ ଭ୍ନ୍ନ ଭ୍‌ନ୍ନ ଝଦ୍ଦେଶ୍ଂରେ୍‌ ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼କ 
ମହାକାଶକୁ ଚଘ୍ତର୍ଣ କର୍ରୁନ୍ଛନ୍ତ । ଚ୭ବେ ମୁଖ୍ୟଦ୫ ଦୁଇଛି ଜ୍ବ୍ଦଶ୍ଯରେ ଏହ 
ଉଠଗ୍ରହଗୁଡ଼ କ୍ଲୁ ମହା ନାଣକୁ ଛଉା ଯାଇଥାଏ । ସ୍ରଥମତଃ ଯୋଗାଚଯାଗ ଉପଗ୍ରହ 
ଗୁଡ଼କ ଦଳି[ସି ତଥ୍ୟକୁ ଗୋଵିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନସ୍ଥାନକୁ ନେବାରେ ସହାପ୍ଟ୍‌ଳ 
ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କନ୍ତୁ ରମୋତ୍‌ ସେନ୍‌ସିଂ ଉତଗ୍ରହ ମାଧମରେ ଦୁର୍‌ରରେ ରହି 
ପ୍ତୁଥ୍ରବ୍ଧର୍‌ ସ୍ରାଳ୍ପତକ ସମ୍ପଦ ବଞ୍ପମ୍ବଟର୍‌ ହସାବ କର୍‌ବା ସମ୍ଭବ ୧ହାଇଥାଏ । 
ଚଯୋଗାଯୋଗ ଉ୍ଗଗ୍ରହଗୁଡ଼କ ପ୍ରଥ୍ଵବପ୍ତଣ୍ତରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ୩୬୧୧° କଲ୍୍‌ମିଃର୍‌ 
ଦୁରରେ ରହି କାର୍ସ୍ୟ ସମ୍ପାଦ୍ରନ କର୍ରୁଥୁବା ବେଳେ ଛମୋଵ୍‌ ଚସନ୍‌ସିଂ ଉପଗ୍ରହ 
ଗୁଡ଼କ ମାନ୍ନ ୫୧୧ରୁ ୧°°୧° କଲ୍୍‌ମ୍ଭିଛର 'ଦୂର୍‌ରେ ରହ ସ୍ଵଥ୍ବଗୀ ବଷୟ୍ବବର 
ତଥ୍ୟ ଫଗ୍ରହ୍ଘ କରିଥାଆନ୍ତ । 


ଏହା ଝଡ଼ା ମହାକାଶ ଉପରେ ଗବେଷ୍ପଣା କରିବା ଯାଇଁ ଓ ପାଣିପାଗ 
ବ୍ରଃଣ୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଠାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଚତକ କ୍ଭୁଛମ୍ଭ ଉଗଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ 
ସ୍ତ୍ରେର୍ଣ କଗ୍ବଯାଇଥାଏ । ଚତେଣଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଉଗଗ୍ରହ ମଧ୍ଚର୍ର ବଣ୍ଚିମାନ ଆମ୍ଭେ 
ଯୋଗା:ଯାଗ ଉଘଗ୍ରହ୍ ବପ୍ଟେଠଝର୍‌ ଵଶଦ ଆଲ୍ବେଚନା କରିବା । 


ଦୁଇ ସ୍ରକାର୍‌ର୍‌ ଯୋଗାଠଯାଗ ଉପଗ୍ରହ୍ଧ ମହ! କାଶଲ୍ତୁ ଢ଼ା ଯାଇଥାଏ । 
ନିଷ #2| ଉସଗ୍ରହଗୁଡ଼କ ଘୂଟ୍ଵୁ ରୁ ମହାକାଣକୁ ଛଡାଯାଉ୍ତଥିଲ୍‌ । କନ୍ତୁ ଵବଣ୍ିମାନ 
ବଲେବଳ ସନ୍ନୟ୍ଟ୍‌ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼କ ମହାକାଶକୁ ଛ୍ଥଡାଯାଉଅଛ୍ି । 


ନଷ୍ଟ ୟ୍ତ ଉଗଗ୍ରଡ୍ଗୁଡ଼କ କେବଳ ୧ଗାଵିଏ ସ୍ତ୭ଫଳକ ସ୍ତ୍ରବେ କାର୍ଯ୍ୟ 
କଣ୍ଢିଥାଥନ୍ତି । ଭୁ ପ୍ପୃଷ୍ଣୁରୁ ଘଠାଯାଉତଥିବା ବାଣ୍ାକୁ ଚାହା କେବଳ ସ୍ର୭ଫଳର 
କର୍‌ ପ୍ତଖ୍ପସ୍କଲ୍ଲୁ ଘଠାଇ ଦେଇଥାଆନ୍ତ। ଏହ୍ନ ଉପଗ୍ରହ୍ମରେ ସନ୍ଥିପ୍ବ ଅଂଶ 
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୬୬ 


ଚଥୁବାରୁ ଏହା ଅନେକ ନନ ଠର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ର୍‌ହମାରେ । ` ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ଉପଗ୍ରହ ଘର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଷମ୍ଭ ଢେବାଠାଇଁ ଣକ୍ତ ଆବଶ୍ଯକ କରେନାହିଁ । 
ତଥାପି ଏବ୍ଧ ଧରଣର୍‌ ଉସଗ୍ହରେ କେତେକ ସମସ୍ୟା ର୍‌ହଅନ୍ରି । ସ୍ରଶଫଳଭ 
ହେବା ପାଇଁ ଘଠାଯାଉଥ୍ଵବା ବାଣ୍ଢାଲୁୁ ଏକ ଅଛ ଶଣ୍ତଶାଳୀ କେନ୍ଦ ରୁ 
ମତ୍ଥାକାଶକୁ ଘଠାଇବା ଉଚଚ୍ଚ । ନଚେଚ୍‌ ଉଗଗଦ ଦ୍ବାଗ୍ନ ସ୍ତଚଫଳତ ହୋଇ 
ଏହା ସ୍ୃୁଥ୍ଵଗ୍ର୍‌ ଵଭ୍‌ନ୍ନ କେନ୍ଦ କୁ ଆସିବା କଷ୍ମୁକର୍‌ ୧ହାଇପଡ଼ବ । ଏକ 
ଦ୍ରସାବର୍ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭ୍ଲ ପ୍ପୃଷ୍ଣୃରୂ ପଠାଯାଉଥ୍ବବ। ସଂକେତର ୧୦ ପ୍ର ଗରୁ ଏକ 
ଘ୍ଘ୍ରର ଘର୍‌ମାଣ ସ୍ବକେତ ପ୍ଫଥ୍ବବ୍ ପ୍ୃୃଷ୍ଣରେ ଆସି ସହଞ୍ଚୁଥାଏ । ତେଣ୍ଣ ସକେତର 
ଅନେକ ଥଂଶ ମହ୍ୟକାଣରେ ଲ୍ଵାନ ହୋଇଯାଏ । ଏଥ୍ରଯୋଗୁ ଏଦହ୍ଗ ଧର୍‌ଣର୍‌ 
ଯୋଗଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଆଉ୍‌ ବ୍ୟବହାର କର୍ବଯାଉ୍‌ ନାହିଁ । 


ଆଜକାଲ ସନ୍ଥିୟ୍‌ ଯୋଗାଯୋଗ ଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ବହ୍ଦଳତ୍ଘବେ ବଂବହାର 
କଗ୍ଵଯଉନ୍ି । ଏଥୁରେ କେବେକ ସୃକ୍ଷ୍ମ ବେଦୁ୭ଳ ଯନ୍ତ୍ର" ରହୁଥାଏ, ସାହାକ 
ଭ୍ବ୍‌ପ୍ପଷ୍ଣର୍ର ଗ୍ରହଣ କର୍ରୁଥ୍ପବା ସଫ କେଢର ର୍ଫକ୍ଟେନ୍‌ସି ଘର୍‌ବଣ୍ଵନ କର୍ିରାରେ । 
ଏଥ୍ବସବ୍ଧତ ପ୍ପଥ୍ବସପୂଣ୍ଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥ୍ବବା ସଂକେତର ଗରିମାଣ ଚୂର କର୍‌ 
ସ୍ପଥ୍ବସ୍ଵପୂଷ୍ଟକ୍୍‌ ଇଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । ତେଣ୍ଣ ସଂକେଇ ପ୍ରେରଣ 
ଠାଇଁ ଭୁପ୍ତଷ୍ପରରେ ଶସ୍ତଣାଳୀ ଶଠ୍‌ସମ୍ରିର୍‌ କେନ୍ଦ, ରହବା ଆବଶ୍ଯକ 
ଡୁଏ ନାହିଁ । ସନନୟ୍ଟ୍‌ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼କ ଆକାର୍‌ରେ ନଷ୍ବମ୍ଟ 
ଯୋଗାଯୋଗ ଉ୍୍‌ଘଗ୍ରଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଗା ଗ୍ରୈଃ ଢୋଇଥାଆାନ୍ତ । 


ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ୍ନ ନର୍ମାଣ ୧ବନ୍ଳ ଅନକ କଥା ଦ୍ରସାବକୁ 
ନଂଆାଯାଇଥାଏ । ଉପଗ୍ରହ ଭତଠର୍‌ ର୍‌ହ୍ଦଥ୍ବବା ସ୍୍‌କ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରର, ଏହାର୍‌ ଉଠରେ 
ଦ୍ର ଆନ୍ଦ ସୁଚିନ୍ତଢ ସ୍ତରଃବ ନର୍ମାଣ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ। ଏହ୍ାର୍‌ ଆଣ୍ଟନା, 
ସୌର୍‌ବ୍ଯାଵତେଗ୍ଵ, ତାପ ନପ୍ଟନ୍ତରଣ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଆନ୍ଧ ଉପୟୁକ୍ତ ଘ୍ରବେ ନର୍ମାଣ 
କବ୍ନମାଇଥାଏ । 


ମହାକାଶକୁ ଉଚ୍ରଠସ୍ତର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦଂଷ୍ଣ ରଝକଃ ଉପରେ 
ନର୍୍ର୍‌ କରି ଉପଗହର ଓଜନ ରର କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ। ସାଧାର୍‌ଣଭଃ ଡ୍ଧଗ୍ରହର 
ଓକନ କମ୍‌ ରଖିବା ଘାଇଁ ଚେଷ୍ଗା କଗ୍ବଯାଇଥାଏ । ଏଥ୍ବମ୍ନାଇଁ ଥାଲ୍ଟମିନପ୍ଟମଃ 
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୨୩୩ 


ଛିଵାନୟ୍ଟମଭ ଓ ମାଗ୍‌`ନସିପ୍ପମ ଧାରୁର ମିଣ୍ରଣଃର ଏହି ଉଠଗ୍ରହର୍‌ ଅଂଶମୀନ 
ସ୍ତରରୁ ତ କଗ୍ବଯାଇଥ ଏ । ଵଭ୍‌ଲ୍ନ ବୈଦୁ୭ଳ ୬ ଅଣ ବୈଦୁ୫କ ଅଂଶମ୍ଭାନ ଧର 
ରିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରଧାରୁ ଉଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । 


ଯୋଗାନଯାଗ ଉଗଗ ଢର୍‌ ଛଭ୍‌ନ୍ନ ଅଂଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟଂନା 
ସ୍ରଧାନ । ବାଣ୍ଟାଗ ହଣ ଓ ବାଣ୍ଠାଃପ୍ରଭ୍ରଣରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭ୍ଲମିକା ଗ ହଣ 
କରିଥାଏ । ସାଧାର୍‌ଣଚଃ ଚରାଲ୍‌ାକାର୍‌ ଅଣ୍ଟଂନା ବ୍ବହାର୍‌ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । 
ଵଶ୍୍‌ନ୍ନ ଉତଗ ହର୍‌ ଥବା ଆଣ୍ଟ ନା ଗୁଡ଼କ ଚସମୋନଙ୍କ ଗତଣ ଅନ୍ଗସାଥର୍‌ 
ଭ୍‌ନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ଉପାୟ୍ଵଠର୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ୧କଟରେକ ଆଣ୍ଟ ନା 
ଅନେକ ରଣ୍ଛିଂରେ ଆଲୋକ ପ୍ରେରଣ କଣ୍ଥାନ୍ତ । 


ମହାକାଶଝର ରଵ୍ନ ପ୍ପୁଥଵବୀ ସହଚ ସମାନ୍ତଗ୍ବଳ ଦବେ ପୁର୍ରୁଥ୍ଵବା ଯେଗା- 
ଯୋଗ ଉ୍୍‌ଘଗ୍ରଦ୍ଧର୍‌ ୧୮ ଡ଼ଗ୍ରୀ କୌ ଣିକ ବସ୍ତୁଃ ମଧ୍ୟରେ ପୁଧ୍ଵଗ୍ଧ ର୍‌ହଥାଏ। 
ତେଣୁ ହର୍ଷ ଆଣ୍ଠ ନା ନାମକ ଏକ ସ୍ଵରନ୍ତ୍ର ଧର୍‌ଣର ଆଣ୍ଟ୍ନା ଦ୍ବାଗ୍ବ ଏହ୍ନ 
କ୍ଷେନ୍ଲ୍ଲ୍‌ ସଂକେର ଟଗ୍ରେର୍‌ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ତୁ ଯେଗାସୋଗ 
ଉତଗଗ୍ରତନର୍‌ ଥୁବା ଅନ୍ଯ ଏକ ଧରଣର ଆଣ୍ଢ ନା ନ୍ଦ ଷ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ 
ସଂକେତ ଘଠାଇବାରେ୍‌ ସଷମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏଘରି ୧୯ ର୍ରୁ କମ୍‌ କୋଣ ସପର୍ତ୍ଣ` 
କର୍ରୁଥିବା ସ୍ଥାନମୀନଙ୍କୁ ସଂକର ଚସ୍ତର୍ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । 


ସୋଗାଯୋଗ ଉ୍୍‌ଠଗ୍ରହର୍‌ ଆର୍ଣ ନା, ସୌର୍‌ ବ୍ଯାଚଃଗ୍ଵ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସନ୍ତ୍ରଣକୂ ଉପଯୁକ୍ତ ଘ୍ରବେ କାର୍ସ୍ଯଷମ୍ଭ ର୍‌ଖିବା ଘାଇଁ ବେଚଚେକ ବ୍ଯବସ୍ଥା 
ରହ୍ରଥାଏ । ଏଜା ସ୍ଵପ୍ତଂନ୍ନୟ୍ଵ୍‌ ଘ୍ରବଦେ ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଘାଵର୍‌ କା ର୍ୟଁଘଦ୍ଧଶକୁ 
ନପ୍ଫନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । 


ଶିନ୍‌ସଘଣ୍ଡର୍‌ ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଲୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହର୍‌ ଢୃଦୟ୍ବ 
କୁଦ୍ଘାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଭୁସ୍ଫୃଷ୍ଣ୍ୁରୂ ସକେଚ ଗ୍ରହଣ କଣ ଚାହାର୍‌ ଗର୍ଗ ( କ୍‌ ନ୍‌ସିରେ୍‌ 
ଘରବର୍ଚିନ ସହାଇଥା ଏ । ଏଥ୍ବସନ୍ଧର ସକେଇକ୍ସୁ ଅଧ୍ଵକ ଣଣ୍ଡଶାଳୀ କର୍‌ ସୁଣି 
ଥରେ ପ୍ଫଧ୍ଵଟ୍ଵପ୍ପଷ୍ପରୁ୍‌ ଘଠାଇ ଚଦଇଥାଏ । ଚ୪ଲଟଫାନ୍‌ ୧୭ଲଶଭ୍‌କନ, 
ଝାଣିଘାଗ © ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଉ୍ଦଦେଶ୍ବଂରେ ଏକାଧ୍ଵକ ଶ୍ଵନ୍‌ସଗଣ୍ଡର୍‌ ଉଗଗ୍ରହଚର 
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୫୪ 


ରହ୍ଧଥାଏ । ଵାନ୍‌ସଣଣ୍ଡରର କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ରଷତା ଉଠରେ ସମଗ୍ର ଉଘଗ୍ରହର୍‌ ସଫଳଚା 
ନର୍ଭର୍‌ କରେ । 


କୃତମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟଃମ ହେବା ଯାଇ ମୁଖ୍ଯତଃ ସୌ ର୍‌ଶଣ୍ତ 

ଉଣରେ ନର୍ଭ୍‌ର୍‌ କର୍ିଥାଆନ୍ତ। ଣଲ୍ତ ଉସ୍ପାଦନ ନମ୍ଭିନ୍୍‌ ଯୋଚାଯୋଗ ଉପଷ- 
ଗ୍ରହରେ ସୌର ବ୍ଯାଵେଗ୍ଵୀ ରହିଥାଏ । ଗଣ୍ତ ସଂର୍ଷଣ ଠାଇଁ ମଧ ଏଥରେ 
ବଂବ୍ଥା ରବ୍ମଛ୍ଥ । ପ୍ପଥ୍ଗୀ ଗହର ଛାଇରେ ଥିବାବେଳେ ଉଗଗଢଝି ସଂରଷିର 
ଶକ୍ତ ଉଠରେ ନର୍ଭର୍‌ କଣ୍‌ କାର୍ଯ୍ଯଧମ ହୋଇଥାଏ । ଚୋଃଏ ଉଗଗ୍ରଦ୍ର୍‌ 
ମୀବନକାଳ ଏଥରେ ଥବା ୧ୌର୍‌ ବ୍ୟାଃଃସ୍ଵର ଜୀବନକାଳ ଉପରେ ନର୍ଘ୍ଚର୍‌ 
କରେ । ଢେଣ୍ଣ ସାଧାରଣଚଃ ସସୌର୍‌ ବ୍ୟାଃଵଟ୍ଵର୍‌ ଗୀବନକାଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ୍ଵକ 
ରଖାଯାଇଥାଏ । 


କୂଛିମ୍ଭ ଉପଗ ହକ ମହାକାଶତ୍ତେ ସ୍ଥିର୍‌ ରଖିବା ଘାଇଂ ଏଥରେ 
ବ୍ଯବସ୍ଥାମାନ ରହିଛି । ବକୌଣସି ଗଲୁ ଢଳବା ଦର୍‌କାର୍‌ ହହେଲେ ଏହି 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ମ୍‌ସାରେ ଉଘଗ ହଲକୁ ଢଳାଇ ନ୍ଦଆଯାଇଥାଏ । 


ଅନେକ ସମ୍ଭୟ୍୍‌ରେ ଉଠଗ ହଲୁ କକ୍ଷ ଘଥରେ ଘଦଢଞ୍ଚାଇବା ଘଣର୍‌ କଷ 
ଘଥରେ ଏହାକୁ ଗଞଣୀଳ କଗ୍୍‌ଇବା ଘାଇ ବଳ ସ୍ତପ୍ଟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ 
ହୋଇଥାଏ । ମନ୍ଜରେ ମଝିରେ ମଧ୍ଯ କୌଣସି ନ୍ଞଗଲୁୁ ସାମାନ। ଚ୦ଲଦେବା 
ଠାଇ' ବଳପ୍ତଯ୍ଫୋଗ କରିବାକୁ ଘଡ଼ଥାଏ । ଏଥ୍ପଧାଇଂ” ଉଧଗ ହରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କଗ୍ଵଯାଇଛି । ମନୋ ମିଥାଇଲ୍‌ ହ୍ରାଇଡ଼ାଜନକୁ ଇତହନ ରୁପେ ବ୍ଯବହାର କଣ୍‌ 
ଦର୍‌କାର୍‌ବବେଳେ ଉମ ହକ ଆବଶ୍ୟକ ଘ୍ତମାଣର୍‌ ଧକ୍କା ଦଆ୍ାଯାଇଥାଥ । 
ଏଥ୍ବିପାଇଇ ଯୋଟାଯୋଗ ଉଘଟ ହରେ ମନୋମିଥାଲଲ ହାଇଡ଼ାକନ୍‌ 
ରଖାଯାଇଥାଏ | 


ମହାକାଶରେ ଥ୍ରବାବବେଳେ ଉପଷ୍ପଗ୍‌ ହର୍‌ ଚାଘନ୍ତମ୍ଭର୍‌ ଅନେକ 
ପର୍୍‌ବଶ୍ଵିନ ସଝିଥାଣ । ସୂର୍ଯ୍ୟସତ୍ନ ମୁର୍ହାମୁହିଁ ଦେଲେ ଉଗଗ ହର ଢାଘମାନ୍ନା 
ବର୍ଢ଼ ଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗୂଥ୍ୂର୍ଗର୍‌ ଛାଇଛର ଥ୍ରଲ୍‌ବେଳେ ତାପମାନ୍ରୀ କମି 
ଯାଇଥାଏ। ଏସଣ୍‌କ ଚାଠମଭାନ୍ଦା ବୟୁକ୍ତ, ୧୫ ଡ଼ଗୀ ସେଲ୍‌ସିଅସ ସଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
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ଶସିଥାସେ | 4 ଗରିବର୍ଜି ୭ ଚାଘମାନାକୁ ଛିର ରଖିବା ସାଇଁ” ଉସଗ ହରେ 
ସ୍ଵଚନ୍ଦ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କଗ୍ଵଯାଇଥା ¶ । 


ମଡାକାଣରେ ଉପଗ ଢର୍‌ ତ୍ରି ଜଣ ହେବ ଚାଦା ବେଶ୍‌ ଗୁ ରୁଭ୍ଣୂର୍ଷ । 
ଏଥ୍ବଗାଇ' ବୈଜ୍ଞନ୍ଧକମାଚନ ଭ୍୍‌ନ୍ନ ଭନ ମତ ସ୍ରକାଶ କରିଥାଆଲ୍ତ । ଉଠଗ୍ହର୍‌ 
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୂର୍ଷଂ ଗାଇ” ଏହାକୁ ଠିକ ଦ୍ରବେ ମହାକାଣିରେ ର୍‌ଖାସିବା 
ଉସଃର୍‌ ଗୁ ର୍ରଭ୍ତ୍‌ ଆଗ୍ଵେଣ କଗ୍ନଯାଇଥାଏ । 


ଚଯେଘର୍‌ ରେଡ଼ଠ ବାଲବା ଘାଇଁ ରକ ,ନ୍‌ସି ବ୍ଯବହାର _ କରାସାଏ 
ଚସଦ୍ଧମର୍‌ ଯୋଗାଯୋଗ  ଉଗଗ୍ରହରୁ ସଙ୍କେର ଘଠାଇବା ମାଇଁ ଫ୍କ୍େନ୍‌ସି 
ବ୍ୟବହାର୍‌ କଟ୍ବଯାଏ । ର୍ଘ କ୍େନ୍‌ସି ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନଞ୍ଜିସ୍ଟ୍‌ କରିବାରେ ମଧ୍ଯ ଅନେକ 
ଅସୁଛଧା ହ୍ଲୋଇଥାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଣ୍ଣଡରେ ସର୍ଦବଙ୍କତ ସ୍ରେର୍‌ଣ ନ ଳଲେ ଚାହ୍ରା 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଙ୍କେତ ସହ ମିଣି ଯିବୀର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛ୍ଛି । 


ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ମୀଧମ ସଥା ଆକାଶବାଣୀ ଦୁରଦର୍ଶନ ୧୫ଲଗ୍ରାଫ› 
ଓୟ୍ଟାର୍‌ଲ୍‌ସ, ଘାଣିଘାଗ ବର୍ଘୂଗଃ ସ୍ତଃର୍‌ଷା ଵଘଗ୍ଗ ଏଟଂ ନୌବାଣିକ୍ୟ 
ଚକ୍ଷନ୍ରେ ସମ୍ବାଦ ଚଗ୍ରର୍‌ଣ ଘାଇଁ କେତେକ ଫଁ କ୍ୟେନସି ବ୍ୟବନ୍ଧାର୍‌ କଗ୍ଵଯାଇ- 
ଥାଏ । ଯୌଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ର୍ଫ କେ ,ନସି ଏସସୁଠାର୍ର ଭ୍‌ନ 
ନ ହେଲେ ସଙ୍କେର ପ୍ରେର୍‌ଣ © ଗ୍ରହଣରେ ଥସୁବଧା ସୂର୍ଣ୍ଣ” ଡରେବ । ଚେଣ୍ଣ 
ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଗାଇଁ ଅରଧ୍ବଳ ଫଁ ୧କ୍୍‌ନ୍‌ସି ଯୋଗେ ସବଙ୍କତ ସ୍ରେର୍ଣ 
କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । 


ଯୋଗାଯୋଗ ଉ୍ଗଗ୍ରହ ପ୍ଫଥ୍ରଟୀ ସ୍ପୃଣ୍ଣ୍ରରୁ ଯଥେଷ୍ଣ ଦୁରନର ରହ୍ରଥ୍ର ବାର୍ର 
ପ୍ୁଥ୍ବିସ୍ର୍ରୁ ସଙ୍କେତ ଗ୍ରହଣ କର୍‌ବାରେ କେତେକ ଅଦୁବଧା ଢ଼ । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ › 
ସ୍ଥ ଗ୍ରସ୍ପାଅଥଃ ବାପୁମଣ୍ଡଳଃ ଖଗ୍ଵଗ ଗାଗଃ ମସ ବା କୁଢ୍ଡ଼ ଆଦ୍ଦ 
ଉପଘଗ ହକ୍କ୍‌ ଘଠାଯାଉଥିବା ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ର୍ରବ ସକାଇଥାଆନ୍ତ । ଅନକ 
ସମ୍ଭୟ୍‌ରେ ସଡ଼ଘଡ଼ © ବଜୁ୍‌ଲ ମଧ ମହାକାଶକୁ ନସ୍ତର୍‌ଣ କରାଯାଉଥ୍ବବା ସନଙ୍କର 
ଉପରେ ପ୍ରତ୍ତ୍ରବ ଘକାଇବାର ସମ୍ବାବନା ରହ୍ନନ୍ତୁ । କନ୍ତୁ ଅତଂଧ୍କ ର୍ଘକେ୍ଟେନ୍‌ ସି 
ଚଯୀଗେ ଉ୍ଘଗ ହକୁ ବାଣ୍ଢି ସ୍ତେର୍‌ଣ କଗ୍ବଯାଉ୍‌ଥୁବ୍ବାର୍ର ଏ ସରୁ ଅସୁବଧାକୁ 
ଦୁର୍‌କସ୍୍‌ଯପିବା ସମ୍ବବ ହୋଇ ଘାରିଣ୍ି । 
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୬୬ 


ଯୋଗାଯୋଗ ଉତ୍ଗ ହଲ୍ଲ୍‌ ସଠାଯାଉଥ୍ୁବା ସଙ୍କେଚର୍‌ ଶଣ୍ତ ଅନେକ 
ଜ୍ଵନାଣରେ ହ୍ରାମ ଘାଇଥାଏ। ଗଙ୍କେର ଠଠାଇବା ଘାଇ ବ୍ୟବହାର କଗ୍ଵଯାଉ¬ 
ଥ୍ବବା ର୍ଘ”କେ ତସି ଉର୍‌ ଏହ ହ୍ରାସ ପାଇବା ନର୍ଭର୍‌ କରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 
ଥୁବା ଆସ୍ଟନ, ଜଳୀୟ୍ଠ ଅଂଶ, ଅମ୍ପ୍ଜାନ © ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍କେଚର୍‌ 
ର୍ଫ କ୍କେନ୍‌୍‌ସି ହ ।ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥ ସହ୍ମତ ଅନେକ 
ଘଣ୍ମଣର ` ମନଙ୍କତ ମହାକାଶରେ ନୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା 
ପାଇବା ଗାଲି ଉଷଗ ଭକ ସନଙ୍କତ ପ୍ରେରଣ ନମି୍ଜ ଉଚ୍ଚ ଫଁ ;କ୍ଟେଦ୍‌ସି 
ବ୍ଯବହାର କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । 


ଅନେକ ସମ୍ବଯ୍ଟରେ ଘାଗରେ ଥ୍ଧିବା ଟୋହିଏ ଯୋଗାଃଯୋଗ ଉଘଗ ହ 
ଦ୍ବାଗ୍‌ ଅନ୍ଯ ଯୋଚାଯୋଗ ଉଗଘଗ ହି ଗ୍ରସ୍ପତବ୍ତର ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ 
ସଙ୍କେତ ଗ ହଣ © ସ୍ତେର୍‌ଣରେ ଅସୁବଧା ହଣ । ଏଥ୍ବଘାଇଁ ର୍ଘ କେ "ନ୍‌ସି 
ଅନ୍ଲ୍ଵସାରେ ଦୁଇହି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ ହ ମଧ୍ଯରେ ସଙ୍ଗନମ୍ନ ଦୁରଗ୍ନ ରଥର 
କବ୍ଵଯାଇଥା ଏ । 


“ଆକକାଲ ସ୍ତ୭୭ଷନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ ହର୍‌ ଗୁ ରୁର୍‌ ଉପଲବ୍‌ଧ୍ଵ 
କଗ୍ଵଗଲ୍‌ଣି । ୫ଲଭ୍‌ଜନ ପ୍ରସାରଣ, ବେଢାର୍‌ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ତମଃ ଗୋଝଏ ସ୍ଥରାନର୍ର 
ଅନଂସ୍ଥାନକୁ ଦାଥାପ୍ରର୍‌ଣ ଘାଇଁ ଏହ୍ନ ଧରଣର୍‌ ଉପଗ ହର୍‌ ସାହାଯ୍ଯ 
ନିଆଯଉଥଛ୍ି । ଆଚାର୍ମୀ ନ୍ଧନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଉୟଗ ହର ବ୍ୟବଦ୍ରାର୍‌ ଆମ 
ଘାଲି ନହାଉ ଜରୁଟ୍‌ ହୋଇସଡ଼ବ, ଏହା ନଃସନ୍ଦେଦ୍ନରେ କ୍କହ୍ାଯାଇପାରେ । 
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୬୪ 
କ୍‌ ମଉସଚ୍ହର ସାଳ ନରୁସଣ 


କୁଜ୍ଜମ ଉପଗ ହ ବଞ୍ପମ୍ପ୍‌ ଆଳକାଲ ଆଉ କାହାକୁ ଅନ୍ଦଗା ନା ଥ୍ରବ । 
ଏବବେ ପ୍ପଥ୍ବର୍ବର୍‌ ଅଚଳକ ଦେଶନ୍ତୁ ଉପଗ ହମ୍ଭାନ ମହାଳାଣକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଥଛ୍ଛି । 
ପାଣିପାଗ ନଟ୍ଵାକ୍ପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଚଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉ୍ବ୍ଦେଣ୍ୟ ନେଇ ମଦ୍ଘବାକାଣକୁ 
ଉତଗ ହମାନ ଛଜ଼ା ଯଉଥଛି । ହୃଏତ ନନ ଆସିବ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ ଗ୍ଭଲବା 
ଘର୍‌ ଉଗଗ .ହ୍ରମାନ ମହ୍ୟାକାଣକୁ ନ୍ତଡ଼ା ଯାଉଥ୍ଵବ । ଚସଚଚେବେଳେ କୁର୍ଜମ 
ଉଗ୍‌ ହ ସ୍ତେର୍ଣ କଗ୍ଵଇଲବା ବା ଢର୍‌ଜନତ ଦୁର୍ସଃଣା ଘଝବା ମମ୍ବାଦ ଗୁ ର୍ରୁଭତ 
ହଗ୍ଵଇ ସୀରିଥ୍ବବ । 


ତେବେ କ୍ଭୁନ୍ନମ ଉ୍‌ଘଗ ହଲୁ କଷ ଘଥରେ କଣରେ ପ୍ରାଗନ କଗ୍ବଯାଏ 
ଏହା ଡ୍ନଏଭ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣା ନ ଥ୍ରବ । ମହାକାଶରେ କୁନ୍ବମ ଉଜପଗ ହ 
ସ୍ଥାପନ କରିବା ଘାଇଁ ଅନେକ ନପ୍ବମ୍ଭର୍‌ ସାହାସ ନେବାକୁ ଠଡ଼ଥାଏ । 
ମଦ୍ଘାକାଶରେ ସୁର୍‌ ରୁଲ୍ଥବା ବଭ୍‌ନ୍କ ବସୁ ମାନଙ୍କ ଗଞଘଥକୁ ଆଖିରେ ର୍‌ଖି 
କୂ ମ ଉପଗ ଦର୍‌ ଗଭସଥ ନିଦ୍ଧ।ରଣ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । 


କ୍ମୁନ୍ଧ ମ୍ବ ଉଗ୍ଗ ଡର ର୍‌ ଗଣ୍ତସଥକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂଇ ଘ୍ବଗରେ ବଭକ୍ତ କଗ୍ଵ- 
ସାଇଥାଏ । ଯଥା -ନସ୍ବରନ୍ତ ୭ ଗଣ୍ଜସଥ © ଅନ୍ନପ୍ଟରନ୍ତ୍୍‌ଂଚ ଗ୭ଘଥ । ଉସଗହର୍‌ 
ଗଣଘଥ ନପ୍ଟନ୍ଣ କରିବା ପାଇଂ ବୀଦ୍ନଯକ ବଳ ଦର୍‌କାର୍‌ ହେଉଥ୍ଵବା 
ବେଳେ ଅନ୍ନପ୍ଟନ୍ତ୍ରୀର ଉଗଗହଗୁଡ଼କ ମହାକାଣଶର୍‌ ସ୍ତାକୁଡକ ବଳ ଦ୍ବାଗ୍ବ ଗତ 
କରିଥାଆନ୍ତି । 

ନଜ୍୍‌୫ନଙ୍କ ଗଭ ସମ୍ବହୀୟୁ _ ନସ୍ବମ © ମଢାକର୍ଣଣ । ସମ୍ବନଧୀୟ୍ଠ ନସ୍ଟମ- 
ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାର୍‌ କରି କ୍ନ୍ଥମ ଉପଗ ହର୍‌ ଗଣ ନଦ ର୍ଣଠ କଗ୍‌ଯାଇ- 
ଥାଏ । ଏହ୍ନ ନପ୍ଟ୍‌ମ ଅନ୍ଲସାନ୍ର୍‌ ଦୁଇଶି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥ୍ରବା ଜ୍ଲାକଞ୍ଚଣ ଏମାନଙ୍କ 
ବସ୍ତର ଗୁଣଙ୍ଗଳ ସହ ମମାନ୍ଲ୍‌ପାଗ ହୋଇଥବା 0 ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ଥିବା ଦୁରଭ୍ର୍‌ ବଗଂ ସହ ପ୍ରଶନ୍ଵଲ୍ବମାନୁଘାଖ ଢ଼ୋଇଥଏ] 
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୬୮ 


ଏହ୍ନ ନପ୍ଟମ ବେଶ୍‌ ସରଳ ହୋଇଥୁବଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ରଯୟ୍ହୋଗ ପାଇଁ 
ଅନେକ କଳ ପଣି୭କ ପ୍ରଶ୍ନର ଯନାଧାନ କଣିବାକୁ ତଡ଼େଥାଏ । କାରଣ 
ମହାଳାଶରେ ଥୁବା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ବସୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ବବରରେ ଉଗଗ୍ରହର ଘଥ 
ଘରବଞ୍ଜଜ ହେବୀର୍‌ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ରଥାପି ସ୍ବପ୍ଟଂନିପ୍ଟ କମ୍ପ୫ର 
© ବୈଜ୍ଞନକମାନଙ୍କ ଗଷ୍ଣ ବୁ୍ଞଂ ନୋଗୁଂ କୂଵମ୍ଭ ଉସଗହକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କକ୍ଷ 
ମଥରେ ସ୍ଥାୟନ କରିବା ମମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । କ୍ୁନ୍ବମ ଉପଗ ହ ଗୁଡ଼କ 
ଦୁର୍ଜାପ୍ଟମାନ ରଡ଼ଥ୍ଵକୀରୂ ଏହା ଉସରେ ଦୁଇ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ଥାଏ । 
ଫଳରେ ସ୍ଵଦନ୍ତ୍ଵ ସ୍ବବେ ଏହାକୁ ଗ୭ଘଥରେ ସ୍ଥାଣିନ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । 


ମତ୍ରାଳାଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସୁ ମାନଙ୍କ ସ୍ରଘ୍ପବରୁ ମୁକ୍ତ ଥ୍ବଲେ ଉଗଗ ହର 
ଗ୍୍ଗଥଃ ଏଦ୍ନ ଉଗଗ ଢ © ଏହ୍ରା ସେଭ ଗହ ଚକରୁଗ୍ରାଶୂଂ ଚର ଘୂରୁଥାଏ 
ଢାହା ଉପରେ ନର୍ଭର କରିଥାଏ । ଗ ହ ରୁଳନାଚର୍‌ କୂଞ୍ଜମ ଉଗଗ ହର 
ବସୁ ର୍‌ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥୁବାରୁ କ୍ଗନ୍ନମ ଉତ୍ଗ ୩ ଦ୍ର ଗଡ ମୁଖତଃ ଗ ଢ଼ ଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ସ୍ତପ୍ପରର ହୋଇଥ । 


କର୍ନ ଉଗଟ ର୍‌ ଗଛଥ୍ଥଥ ଏହା ଜ୍ଚ୍ଟସ୍ରର୍‌ଣ କିଗ୍ନଯିବା ବେଳର୍‌ 
ଶଲୁ ` ୮ ଜରେ ନରଇଁର କରିଥା ଏ | ହା ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଡାକ୍ୂ୨, ଅଣ୍ଣବ଼ୁଞ୍୍‌ 
(୮&୮&୮୦/୦) କମ୍ା ଅଧ୍ଵଥେଘଣୀ (070€୮୪୦1୮୯) ଘଥଣେ ଗଭ କରିଥାଏ | 
ଆନ୍ତଃଗ ହ ଯାନ୍ଥା ଯାଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭ © ଅଣ୍ଣବୃଞ୍ଜ୍‌ ଆକାର୍‌ର୍‌ ଗଶମ୍ରଥକ୍କୁ ନବ୍ବାଚନ 
କରଯାଉଥ୍ରବ। ବଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେନ୍ଧତର୍‌ ଅଧ୍ଵକ୍ଷେଣଣୀ ଗତଘଥକ୍ସ୍‌ ଜବା୭ଭ 
କର୍ଵଯାଇଥାଣ୍ଠ । 


କ୍ମଞ୍ଧ ମଁ ଉଗଗ ହର୍‌ ଗସଥଥ ନଷ୍ଦପ୍ଟ କରବା ସାଲ” ମୁଖ୍ୟତଃ ଭନୋହଝି 
କଥା ଉଘନର୍‌ ଗୁ ରତ ଆାଗରେନ କଗଯାଇଥାଏ । ସ୍ରଥମର୍‌ ବଧୂବ ବୂଭ୍ଜ 
ଉପରେ କକ୍ଷପଥଃ କେତେ ପର୍‌ମାଣରେ ଭଳ ରଦୂନ୍ଥି ତାହା ବଗ୍ବର୍‌କୁ 
ନଆାଯାଇଥାଏ । ର୍ଦ୍ରଗପ୍ବରେ କ୍ଦବ୍ଵଳାର କକ୍ଷସଥର୍‌ କେନ୍ଦ ଭ୍ରଷ୍ଟତା 
(£66€୧୩୪୮୮୯୮୧୨) କୁ ମଂଧ ବଗ୍‌ରୂଲୁ ନଥାସାଇଥା-ଏଏ | ଯେଉଁ କଷପଥ ଯେତେ 
ବବଗି ଗୋଲ୍‌କାର ତାର ଚଳନ ଭୂଷ୍ଣ୍ଵତା ସେରେ କମ୍‌ ବଢୋଇଥାଏ । ଅନ୍ଯ 
ଅର୍ଥରେ କହ୍ନବାକୁ ଗଲେ କକ୍ଷଗ୍ରଥଝି ଅଧ୍ଵକ ଚେଘଶ ବା ଥଣ୍ତାକୂୁଭ ହୋଇ- 
ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଭଷ୍ଣାତା ଅଧ୍ଵକ୍ଚ ଢୋଇଥ୍ୁବାର୍‌ ଜଣାଯାଏ । 
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୬୯ 


ରୃଖପ୍ବରେ ପୃଥ୍ବବର ଚକନ୍ଦୁଠାର୍ର ଉପଗ୍ରହର୍‌ କଷସଥ ମଧ୍ୟରେ 
ରହ୍ମଥ୍ଜବା ହାଗ୍‌ହାର୍‌ ଦୂର୍‌ତା ମଧ୍ୟ ଉ୍ଣଗ୍ରହ୍ର୍‌ ଗଉଘଥକୁ ସ୍ରଘ୍ରବ୍ତର କରିଥାଏ । 
ସ୍ପଥ୍ଵବୀଠାରୁ ଉଗଗ୍ରହର୍‌ ଦୂର୍ଠଭ୍ନ ପେତେ ବର୍ଣ ପାଉଥିବ ଉପଗ୍ରହର୍‌ ଗଣ ଗାଲି 
ସେରେ ଅଧ୍ବକ ଶଣ୍ଡ ଦର୍‌କାର୍‌ ବହଉଥ୍ରବ । ପ୍ରୁଥ୍ପ୍ବଠାରୁ ଉଠଗ୍ରହର୍‌ ଦୁର୍‌ଭ୍ର 
ଅନ୍ଲ୍ରସୀବର୍‌ କକ୍ଷଯଥରେ ଉସଗ୍ରହର୍‌ ଘଝିଭ୍ରମଣ ସମ୍ଭସ୍ଠ୍‌ ମଧ ଭ୍ନ୍ବ ଭ୍‌ନ୍ନା ଢୋଲ- 
ଥାଏ । ଏହ୍ନ ସମ୍ବପ୍ବ ମାତ୍ର ୯° ମିନତଷ୍‌ର୍ର ଆରମ୍ଭକର୍‌ ୨୬ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ହୋଇଥାଏ । 

କୂର୍ଵମ ଉଗଗ୍ରହ ଗୁଡ଼କ୍ସୁ ମୁଖ୍ଯଚଃ ଦୁଇଝି ନସ୍ଟନରେ ମହାକାଣଚର୍‌ 
ସ୍ଥାଯନ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । ସାଧାର୍‌ଣତଃ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ୍ଲୁ ପ୍ଫଥ୍ବବର୍‌ 
ଏକ ନର୍ଦ୍ଧ ଷ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଜଗରେ ସ୍ଥିର୍‌ ରଖାଯାଇଥାଏ । ସ୍ତୃଥ୍ଵବ୍ଵର୍‌ ଘୂଞ୍ଜିନ ସତ୍ନତ 
ସମଚାଳ ରଷାକର ଏହ ଜଗଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଣଚରେ ଗଣ କରିଥାନ୍ତି । 
ଫଳଠରେ ସ୍ପୁଥ୍ତ୍କର ଯେଳୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହ୍ନ ଲଷ୍ଯକଲେ୍‌ ଏଗୁଡ଼କ ସ୍ଥୁର୍‌ 
ଥିବାପରି ଜଣାପାଏ । ଥଠର୍‌ ମହାକାଣନ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲେ ଏହ ଉପଗ୍ରହ 
ଗୁଡ଼କ ନର୍‌ବର୍ଚ୍ଚ ନ୍ତତ୍ପବେ ପୃଥ୍ବବ୍ତରେ ଥୁବା ମହ୍ରାକାଣ ବକଳ କୁ ସେଇ 
ସତ୍ପେର୍‌ଣ କରିଥାଆନ୍ତ । 

ଏହ ଭୃଣ ରୁ ସପ୍ପତ୍ତ ଶଢାଧ୍ଵକ କ୍ଦୁନ୍ମମ ଉଗଗ୍ରହ ଏହ୍ନ ନସ୍ଟ୍‌ମଦର୍‌ ସୃଥ୍ପଗୀ 
ସ୍ତଦକ୍ଷିଣ କରୁଥଛନ୍ତ ।  ଏବ୍ନି ସମସ୍ଟଭ୍ଧ୍‌କ୍ତ ଉପଗ୍ରହ ଇନ୍‌ସାଃ ୧ ୯) ପ୍ଫୁଥ୍ଵବ୍କର 
୪୪ ଡ଼ଗ୍ରୀ ଘୂବଂ ଦ୍ରାସମାସହ୍ନ ସମଢାଳ ର୍‌ଷାକଣ୍ଚ ମହାକୀଶରର୍‌ ସ୍ଥାପିତ 
ହୋଇଥଛୁ । 

ଆଉ କେଠେକ ଧରଣର ଉପଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ଯସହ୍ନ ସମ୍ବତାଳ ର୍‌ଗି 
ମଦହାକାଣରେ ଘରିଭ୍‌ମଣ କଣିଥାଆନ୍ତ । ଆଲ୍ବେକଚନ୍ନ ଗ୍ରହ୍ରଣ © ରମୌଃ- 
ଚସେନସିଂ ଉଦ୍ଦେଣ୍ଯରେ ମହାକାଣକୁ ୧ସ୍ତର୍‌ଣ କଗ୍ଵଯାଇଥ୍ରବା ଜ୍‌ପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ 
ଏହ୍ଧ ଣ୍ରେଣୀର୍‌ ଅନ୍ତଭ୍ଲ୍‌ କ୍ତ ଅନ୍ତ । ଏହାଛଡ଼ା ଉଚ୍‌ନସ୍ରରଣ କନ୍ଦ , ଉଚ୍‌ସ୍ତେର୍‌କ 
ଯାନ © ମହାକୀଣ ଅଭି୍‌ସାତାର୍‌ ଉ୍ଦ୍ଦେଣ୍ଯକ୍ୁ ଅଗିଚେ ରଖି ଉଠଗ୍ରହ୍ମର୍‌ ଗଭପଥ 
ଭ୍‌ନ୍ନ ଭ୍ନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । 

ମତ୍ତାକାଣରେ କ୍ଭୁନମ ଉ୍ଘଗ୍ରହ ଗୁଡ଼କର୍‌ ଗଭପଷଥ ଅନେକ କାରଣରୁ 
ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଡୋଇଥାଏ । ମାଧ୍ୟାକ୍ଣଣେ ଣଣ୍ତଟର୍‌ ବୈଷମ୍ୟ, ଚନ୍ଦ ୨ ସରର୍ମ୍ଯ ୬ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଭମଣ୍ତଳୀପ୍ବ ବସ୍ତୁମୀନଙ୍କର୍‌ ସ୍ରସ୍ସବଃ ବକରଣ ଢଥା ଚ୍ମ୍ଭ୍୍ବପ୍ଠ 
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ସ୍ତତ୍ଵବ ଯୋଗୁ” ଉଠଗ୍ରହର ଟଭଘଥ ଗଣ୍ଚିବର୍ନ ହେବାର ମମ୍ଭାବନା ରହଥାଏ । 
ମଦଢ଼ାକାଣରେ ଉଗଗ୍ରହ୍କକୁ ନଦ୍ଧଁରିତ ସମୟ୍ଠ୍‌ ର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଞମ ର୍‌ଶିବାକୁ 
ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ନ୍ଦଗପ୍ତଭ ଧାନ ଦବାକୁ ହୋଇଥାଏ । 

ମହାକାଣର୍‌ ପ୍ରଘ୍ରବ ଯୋଗୁ” ଅନେକ ମମଯ୍ଟନର୍‌ କ୍ୁନିମ ଉଗଗ୍ରଦ୍ମର୍‌ 
ଟଣଜଣନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘହିଥାଏ । ଫଳରେ କକ୍ଷଣଥ କମ୍ବି କମି ଆସିଥାଏ । ସ୍ଭୁଥ୍ପବ୍ବର୍‌ 
ନକଃ୨ର୍‌ ଥ୍ଧବା ଉଗଗ୍ରହ୍ନ ଗୁଡ଼୍କ ଉପରେ ଏଗର୍‌ ପ୍ରଘ୍ପବ ଅଯେକ୍ଷାକ୍ତର ଅଧ୍ଵକ 
ଘଜଡ଼ବାର ସମ୍ବାବନା ରହଥାଏ । 

ମହାକାଶରେ ଏବ୍ନ ପ୍ରଭ୍ରବକୁ ହ୍ରାସ କରବାପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଘଦଷେଷ 
ନଅଆା ନ ଗଲେ ଉଗଘଗ୍ରହର କକ୍ଷମଥରେ ହ୍ରାସ ସଂ © ଏହା ଅଣଘଷାକୁର 
ସନ ମାଧ୍ଯମକୁ ଗ୍ବଲଥଆସେ । ଏଘରିକ ଏହ ଦୂର୍‌ଭ କମି କମ୍ବି ପ୍ୁଥ୍ପ୍ଠାରୁ ମାନ 
୧୫୦ କ଼ଲ୍ବେମ୍ଭିହର ମଧ୍ୟର୍‌ ସୀମୀବଦ୍ଧ ରହିଲେ ଉପଗ୍ରହ ଜଲ ସିବାର୍‌ 
ସମ୍ଭାବନା ଉପୁଜଥାଏ । କନ୍ତୁ ପ୍ତୁଥ୍ବୀସହ୍ନ ସନଚଚାଳ ରଖି ନହ୍ରାକାଶରର୍‌ ଗରିଭ୍ରମଣ 
କରୁଥିବା ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼କରେ ଏହ୍ନ ସ୍ତଘ୍ସବ ଵଣେଷ ଘରଲକିର ହୋଇନଥାଏ । 

ମହାକାଣନର୍‌ ଉସୂନ୍ନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବା ହ୍ରଯକ ପ୍ରଘ୍ବବର୍ରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା 
ଘାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କୂନିମ ଉପଗ୍ରହସ୍ରଭ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବଳ ସ୍ରୟ୍ଵୋଗ କଗ୍ଵଯାଇ- 
ଥାଏ । 

ଉଠଗ୍ରଡ ଘଠାଇବାର୍‌ ଉଦ୍ଦେଶ ଅନ୍ଲ୍‌ସାରେ ଏହାକ୍ଲୁ ଘ୍ଥାସନ କଗ୍ଵଯାଇ- 
ଥାଏ । କେଚେକ ଉପଗ୍ରହର୍‌ ଆଣ୍ଟ ନା ବା କ୍ଯାଠମଗ୍ରକୁ ପ୍ୁଥ୍ଧସୀ ଅଭ୍ମୁଖେ 
ରଖାଯାଏ । ଅନ୍ଯ କେକ କେନରେ ମହାକାଣର ୧ଵୌଣସି ନର୍ଦ୍ଦ ସ୍ଫ ବସ୍ତୁ 
ଆଡ଼କୁ ମୁହଁକର୍‌ ଉଠଗ୍ରହର କ୍ଯାମ୍େଗ୍ର ସ୍ଥାମନ କ୍୍ଞବାକୁ ହୋଇଥାଏ । 

ଉତଗଗ୍ରହର୍‌ ଆଣ୍ଢ ନା, କ୍ୟାମେଗ୍ବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ନର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଣଦ୍୍ରବେ 
ମଦ୍ଘାକାଶରେ ରଣାଯିବା ଦର୍‌କାର୍‌ । ଏହା ଉଘନ୍ଧର୍‌ ଉ୍ଘଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା 
ନଭର୍‌ କରିଥାଏ । ମଦତ୍ଘାକାଣରେ ଉପଗ୍ରହର୍‌ କ୍ୟା:ନଗ୍ବ ସାମାନ ଘଣ୍ିମାଣରେ 
ଦୂର୍ରିଗଲେ ପ୍ଧ୍ପର୍ସପ୍ପୃଷ୍ଣରେ ଏଡାର୍‌ ଲଷ୍ଷ କରେ କମଣ୍ବେମ୍ଭିର ଦୂରକୁ ଗ୍ବଲ 
ଯାଇଥାଏ । ଚତଣ୍ଣ ଜଝିଳ ବୈଜ୍ଞନକ ତଞ୍ଜ © ଜାନ କୌଶଳ ବ୍ଯବହାର୍‌ କଣ୍ଢି 
ଜ୍ତଘଗ୍ରହକୁ ମହାକାଣଠର୍‌ ନର୍ଦ୍ଦଷ୍ଣ ସ୍ଥାନ © ନର୍ଦ୍ୈଷ୍ଣ ଉଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ 
କଗ୍ଵସାଇଥାଏ । 

@® 
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ମହାକାଣଡର ଘଣ୍୍‌କେହଳ ଯାଳ 


ଜ୍ଧନଃିଏ ଵତଗଲେ୍‌ ଣମ୍ଜଭନ ଜଗତରେ ବଦଳ୍ଯଯାଉଚୁ ଗୋହିଏ ଇଥ୍ୟ । 
ଆଳ ସାହା ସ୍ଵଘ୍୍‌ କାଲ ଚାହା ବଵଷୟ୍ବରେ ଚନ୍ତା କଗ୍ବସାଉଛଠି । ବେଣ୍ଞନ୍ତକ 
ଗବେଷଣା ଯାଗୁ' ବାସ୍ତବତାର ରୂ ଦେଉଛୁ ଚାହା । ନ କେକୁଛାରେ 
ପ୍ବର୍ରଣା ହୋଇଯାଉଛୁ ସେ ଜ୍ଞନ କୌଶଳ । ମଣିଷ୍ଠ ପୂଣି ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ 
ନୁଚନଲ୍ପର୍‌ ସଛାନନର୍‌ । 


ବ୍ଶେଷ୍ଷକର୍‌ ମତ୍ଘାକାଣ ଗା ବଷ୍ଣା ପକ୍ଷନ୍ରନ୍ର ଦ୍ଟ୍‌ଚ ସରିବଣ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍‌ ଦେଡ୍ଠି । ଅସରନ୍ତି ନହାକାଶର୍‌ ଚଥ୍ଯକୁ ସ୍ରଛନ୍ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି 
ମାନବ ସମ୍ଭୀକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କର୍ରନ୍ତନ୍ତ ବେଜ୍ଞାନ୍ନକମ୍ମାନନ । ମହାକାଶର୍‌ 
ଥସରନ୍ତ ଶୁନ୍ଯତାକୁ ନଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲ୍‌ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ପା କର୍ରଣ୍ତ 
ମଣିଷ । 


ମଣିଷଣ ଚନ୍ଦ ସ୍ତଷ୍ଣ୍ଵରେ ଅବଚର୍‌ଣ କର ସେଠାରୁ ମୂଦ୍ଳିକା ଫଗ୍ରହ 
କରଛି । ଶୁନ୍ନ © ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଘଦଞ୍ଚୁବା ଠାଇଁ ଅବଛରଚ ଉଦ୍ୟମ ଗ୍ବଲ୍‌ରଦରଛ୍ି । 
ମହାକାଣର୍‌ ପ୍ରଣ ବସ୍ତୁ ଉଘନର୍‌ ଅହର୍‌ହ ଗବବଣଣା ଗ୍ଲଲନ୍ଥୁ । କୌଣସି 
ଗ୍ରହ ବା ନକ୍ଷନ୍ତରେ ଗୀବକଗତଭର୍‌ ସ୍ରି୭ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଵ୍ରସବାନ ହେଉଛି । 
ମଦ୍ଘାକାଶକୁ ଏକ ଣିଲ୍ଧ ସ୍ର୍ଣ୍ଝ୍ରାନ କରିବା ମାଇଁ ଅନେକ ମଧ୍ଯ ଯୋଜନା ସ୍ରସୂତ 
କଲେଣି । 


ଚେବେ ଏ ସରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛୁ ମଦହାକାଣଯାନ ଆବସଧ୍କାର୍‌ ହେବା 
ଫଳରେ । ମହାକାଶଯାନ ଆବସ୍ଟାର୍‌ ନମ୍ବିଙ୍ତ୍‌ ମଧ ବୈଜ୍ଞାନକ ଗବେଷଣା ଗ୍ବଲ୍‌ 
ରବଵ୍ନଛି । ଜକଶ୫ରର୍‌ ସୋଶ୍‌ଣଚ୍‌ ରବର ବୈଜ୍ଞାନକମାଫନ ଏକ ନୁଚନ 
ମହାକାଣଯାନ ଆବସଧ୍କାର୍‌ କର୍‌ଚନ୍ତ । ଏହାର୍‌ ନାମ ର୍‌ଗାଯାଇଛ୍ତି ଏନଜକଂ ଥା । 
ଏହା ମହ୍ଘରାକାଶଲୁ ବଭ୍‌ନ୍ନ ୭ନଞ ଘର୍‌ବହନ କରି ନେଵୀଚର୍‌ ସାହାଯ କର୍‌ 
ଛାର୍‌ବ । 
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୩୬୨ 


ଏହାଦ୍ରାଗ୍ଧ ସ୍ପସ୍ଵ ଉପଗ୍ରଡଃ ମହାକାଣରେ ସ୍ଥାଗିତ ହେବାକୁ ଥ୍ରବା 
ଵଞ୍ଜାନାଗାର, ଗହାନ୍ତରଗାର୍ଗୀ ସ୍ଵୟ୍ଟଂଚିୟ୍‌ ଷ୍ଫୋସନଃ ମହାକାଶର୍‌ ଶିଲ୍ପ 
କାର୍‌ଖାନା ପାଇଁ ୧ସୌର୍‌ଣଣ୍ଡ ଜ୍ଜାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ ବସୂ ମାନ ମହାକାଶକ୍ଲ୍‌ 
ଠଠାଯିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଚନ୍ଦ,› ମଙ୍କଳ ବା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗ୍ରହରେ 
ନଣିଷ୍ତ କେବବ ବସତି ସ୍ଥାୟନ କଲେ ମହାକାଶରେ ଘରିବହନ ଷେନ୍ନରେ ଏହି 
ଯାନ ବେଶ୍ଵ୍‌ ସହାୟକ ହୋଇପାର୍ବବ । ଏହା ବଡ଼ା ମତ୍ରାକାଣରେ ସ୍ରଣଣ୍ଡା କର” 
ୟିବାକୁ ଥବା ଶିଲ୍ପକୁ୍‌ ମାଲ ଘତ୍ଵବହନ କରବା ଘାଇଁ ଏନ୍ନ ମହାକାଶଯାନକୁ 
ବ୍ୟବହାର୍‌ କରଗ୍ଵଯାଇ ଘଗାର୍‌ବ । 


ବଜ୍ଞାନର ବଶ୍ଢନ୍ନ ତଞ୍ଜକ୍ୁ ଆଧାର କଣ୍ି ଏହ୍ନ ଯାନ ନର୍ମଣ କଗ୍ଵସାଲଅଛ୍ଥି । 
ଦୁଇ ଘର୍ଯ୍ୟାୟ୍ଟ୍‌ ଵଗିଷ୍ଣ। ଏହ ସାନର ଉଚ୍‌କ୍ଷେଷଣକୀଳୀନ ୭ଜନ ୫୧°° 
୫ନ । ଏହାର୍‌ ମାଲ ପରିବହ୍ରନ କ୍ଷମତା ୧°୧° ଵନ ବାଲ ଜଣା 
ଯାଇଛି । 


ଉଦ୍ଚଷଘଣ କୀଳଠରେ ଏହା ଓଜନର ଶଭକଡ଼ା ୯° ସ୍ବଗ ହେଉଚି 
ଇଜଛନର ଠିଳନ । ଚର୍‌ଳ ଅମ୍ଳକାନ © ଉଦ୍‌ଜାନକୁ ଏହାର ଇଛହନ ରରେ 
ବ୍ୟବହ୍ନାର କଗ୍ପଯାଇଥାଏ । ଏହ ଯାନର ଉଚ୍ଚତା ଟ୍ରାପ୍ଟ ୬° ମିହ ର © ଓସାର 
୨୦ ମିଃର୍‌ । ଏଥ୍ୁରର୍‌ ଚଗାଝିଏ କେନ୍ଦୀସ୍୍‌ ବ୍ଟ କ ସହିତ ଗ୍ଂଗ୍ରହି ଘାଶ୍ବ ବକ 
ର୍‌ହ୍ଧଥ୍ବବାର୍‌ ଜଣାଯାଏ । ବକନ୍ଦୀୟ ବ୍ଲକରେ ଗ୍ବଟଗ୍ଵହ ଣଣ୍ଡଣାଳୀ ଇର୍ଜଂନ 
ରଦ୍ଧଥାଏ । ସ୍ତଭ ଇର୍ଜାନର୍‌ ଗ୍ଭଳନା ଶଣ୍ତ ୨°° ୫ନ୍‌ ଅଦି । 


ଏହ୍ନ ଯାନ ନର୍ମଣ ଘାଲି ବ୍ଯବହୃରଭ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼କ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ମହାକାଶ ଯାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉଗକରଣ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ଲଷ୍ଣୁ ମାନର୍‌ ଅଚଶ । 
ଏଗୁଡ଼କର୍‌ ଖୀବନ କାଳ ଅଦପକ୍ଷାକୂଭ ଅଧ୍ଵଳ । ମଦ୍ଧାକାଣରେ ଗଣ କମଳ୍‌ବେଳେ 
ଏହା ବେଶ୍‌ ଜରାଘଦରେ ଯାନା କରିପାରେ | 


ଭେବେ ଏଛହ୍ନ ମଦ୍ଘାକାଶଯାନର ବହ୍ଦଳ ବ୍ୟବଦ୍ଘାର୍‌ କ୍ଷେତରେ 6କେଚେକ 
ସ୍ତଃବହକ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏଭଲ ଏକ ବଗ୍ବକାୟ ଯାନକୁ ମହାକାଶକୁ 
ଗଗ୍ରେରଣ କଣ୍୍‌ବା ନମ୍ବିଞ୍ଭ୍‌ ଭୁପ୍ତ୍‌ଷ୍ଣ୍ୃରେ ଉଠଯୁକ୍ତ ବ୍ଯବସ୍ଥା କଗ୍ଵସିବା ଉଶତ । 
ଅନ୍ୟଥା ମହାକାଶଯାନ ଉଚ୍‌୧ଷଷେଷଣରେ ବାଧା ସୂର୍ଣ୍ଣ” ୧ହାଇଷାରେ । ଏହ୍ନ 
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7୩୩ 


ସାନରେ ଥ୍ରବା ଛଶ୍‌ନ୍କ ଯନ୍ତ୍ରରାଃ ସହ ଖାଘ ଖୁଆଇଲ୍‌ ଭଳ ଉଚ୍‌କ୍ଷେଣଣ 
କେଦ୍ଦ, ସ୍ରସ୍ତୁର କରବା ବାସ୍ତବଵକ କଞ୍ଷଳର୍‌ ବୟବ । ଚଥାପି ଏନକିଆ 
ମହାକାଣଯାନ ଉତ୍‌ନକ୍ଷଣଣ ନ୍ଦଟରେ ଏସରୁ ସମସ୍ଯା ସମାଦ୍ରିର ହୋଇସିବ 
ଏଥୁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହୁଁ । ମହାକାଣଯମାନ ୭ଆର ବଣଞ୍ଞଚ ହେବା ଘରେ 
ଉଚ୍କ୍ଷେଘଣ ବକ, ୭ଆରି କରିବା ବୈଜ୍ଞାନ୍ତକମାନଙ୍କ ଘାଇଁ ସେରେ କଣ୍ଟ 
ସାଧ୍ଯ ହେବ ନାହିଁ । 


ଏନଛଂଆ ଉଚ୍‌ଷେଘଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ପ ଏ୫ର୍‌ ଦ୍ରାଗ୍ଵ ନସ୍ଟରନ୍ତ୍ତର ହୋଇ- 
ଥାଏ। ଏଚହ୍ରା ସ୍ଵୟ୍ଟ୍‌ ° ନୟ୍୍‌ ଭ୍୍ରବେ ଭ୍ଲପ୍ପଷ୍ଠ ସହ୍ଧଚ ଯୋଗାଯୋଗ ଘ୍ରାଘନ କଣ୍ଢ- 
ଥାଏ । 6ଢଣ୍ଣ ନୃ ଝିର୍ସ୍ଵନ ସ୍ତବ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଠାରିବ ଏଥ୍ବରେ ସନ୍ଦେହ 
ନାହିଁ । ୯୯୮୬ ମସିହା ମେ ମାସରେ ଏହ ମହାକାଣଯାନର୍‌ ପ୍ରଥମ ପଗ୍ଟୀକ୍ଷା 
କାର୍ଯ୍ୟ ୨ଶ ହୋଇଛୁ । 


ବଜ୍ଞାନର ଏହ ଅସାମାନ୍ୟ ସାଫମଳ୍ଲା ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ମହା କାଣ 
ଗବେଷଣା ପାଇଁ ନୂଚନ ଦ୍ଗ୍ଦର୍ଶକ ଚହବ ଏଥୁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ଦ୍ବଏର 
ନ୍ଧନେ ଶହ ଶହ ଏନଜିଆ ମହାକାଣରେ ଘରିବହନ ନମିତ୍ଜ୍‌ ବଯବଦୃର 
ହେଉଥିବ । ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ବଲୁଥ୍ବା ହକ୍‌ ବସ୍‌ମାନଙ୍କ ଘଶ୍ଚ୍‌ ଆମେ ଆକାଣରେ 
ଖାଲ ଏନଜିଆ ଯାନ ବଦେସିବାକୁ ଘାଉଥବା । 
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ହକଲ ଦ୍ଇକୀକ୍ଷଣ ସନ୍ଫ 


ଛଜାନର ଆବଞ୍ଚାର୍‌ ଫଳରେ ଥାମେ ଅନେକ ପ୍ରଗତ କରପାରଛହ଼ୁ । 
ବୈଜ୍ଞାନକ ଉଦ୍‌ଘ୍ପଚନ ଯୋଗୁ” ଆମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ମଧ ଘର୍ବ୍ାପ୍ତ ହୋଇଗାରନ୍ତି । 
ଜନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନକ ଆଵଷ୍କାର୍‌ ମହ୍ଧର କେଠରେ ଯେ ସମ୍ପସ୍ା କଡର ଥାଏ ଚାହା 
ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଠାରୁନାହୁଁ" । ମହାକାଶ ଗବେଠଣାରେ ମେଘର ଏକ ସମସ୍ଯା 
ହୋଇଥ୍ଵଲ୍ବ ପୃଥୁବୀ ପୃଷ୍ଣର୍ର ମହାକାଶକୁ ଅନ୍ଧଷଣ କରିବା ନେଇ । ଭୁଷପ୍ତୱ୍କ 
ଉତପଠର୍‌ ରହଥ୍ବବା ଗ୍ୟାସୀୟ୍୍‌ ଆବରଣ, ପାଣିପାଗର ଘରିବର୍ନ © ଘରିବରିନ- 
ଶୀଳ ବାପ୍ଡୁମଣ୍ଡଳ ମଧ ଦେଇ ଆଠଲବକ ରଶି, ଠିକ୍‌ ସ୍ବେ ସୃଥ୍ଵସ୍ପୃଷ୍ପଟର 
ସ୍ତବେଣ କରପାନର୍‌ ନାହିଁ । ଫଳତଃ ପ୍ତୁଥବର୍ର ରହ୍ମ ମହାକାଶଦର ଥ୍ବବା ଗ୍ରଡ଼ 
ଉପଗ୍ରତମାନଙ୍କୁ ନଟଵାଷଣ କରିବା କଷ୍ଟ୍ମକର୍‌ ହୋଇଥାଏ । 


ହବଲ୍‌୍‌ ମହାକାଶ ଦୂର୍‌ସୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବ୍ଧରଷ୍କାର୍‌ ହେବା ଫଳରେ ଏ 
ସମ୍ଭସ୍ୟାର୍‌ ସମାଧାନ ହୋଇଯାରିଥ୍ରଳ୍‌ । ମହାକାଶ ନଦ୍ବାଷଣ ଚଷନ୍ନରେ ହବଲ୍‌ 
ଦୂରର୍ସୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବସ୍କଵାର୍‌ ହେଉଛୁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାଦ୍ଵା ବମ୍ପବ । ଏଦାଦ୍ରାଗ୍ଵ 
ମହାକାଶନ୍ଗର ଥିବା । ବସୁ ମାନଙ୍କୁ ନଖ୍‌ଣଘ୍ରବେ ଦେଗିଦ୍ପଏ । ଆମ୍ଭେରିକାର 
ଜ୍ୟୋଉବିଦ୍‌ ଏଉଃ କଳନାସିଃ ହବଲ୍‌ଙ୍କ ନାମାନ୍ଲସାର୍‌ ଏବ ସନ୍ତ୍ରର ନାମଳର୍ଣ 
କଗ୍ଵଯାଇଥଛ୍ୁ । ପପଥ୍ପସ ଚରୁଃଘୟାଶ୍ବଂ ରେ ଏକ କକ୍ଷଧଥଥରେ ରହି ଏହା ମହା- 
କୀଶର୍‌ ଚନ୍ନଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ।ଫର୍‌ ମହାଳାଣରେ ଝାସଇ୍‌ଯା 


ଦ୍ଧଶୁଥ୍ଵବା ବସୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵଷ୍ପ ଦେଗିଡପଏ । ତା ଛଡ଼ା ବଭ୍‌ନ୍ନ ବହବ ମଧ୍ଯ ଏହ 
ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । 


ହ୍ରବଲ୍‌ ଵେଲସ୍ଫୋସ ଆକାର୍‌ରେ ସେତେ ବଡ଼ ନ୍ଲଂ ହଁ । ଏହ୍ନାର୍‌ 
ପ୍ତାଥମ୍ଭିକ ଦର୍ଞଣର୍‌ ବ୍ଯାସ ୨.୪ ମ୍ରିହର। କନ୍ତୁ ୧୪ଲ୍ବସ୍ଫୋଠଠର୍‌ ଲଵଗିଥ୍ଵବା 
ଦର୍ଜଣର ପ୍ଫୁଣ୍ଡ ବେଶ୍‌ ଥ' ମସୃଣ | ତେଣୁ ଏହାଦ଼ାରା ଦୂର ଦୂଗନ୍ତରରେ ଥୁବା ବସୁ - 
ମାନଙ୍କର୍‌ ଛନ୍ଦ ତ୍ରଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଦର୍ଣଣର୍‌ ପ୍ତୃଣ୍ତୁ ଯେତେ ମସୃଣ ହବ 
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ଏଥୁରେ ଦେଖାଯାଜଥରବା ଚନ୍ନ ସେଚେ ପ୍ରଷ୍ଟୁ ହେଦ । ଏ ଭୁଣ୍ଧିରୂ ହ୍ବବଲ 
ନ୫ଲସ୍ଫ୍ୋଘନ୍ର ଥ୍ବବା ମ୍ଖୟ ଦର୍ଘଣ ପୂଣ୍ଟର୍‌ ମମୃଣଚା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଦର୍ମ୍ରଣଠାରୁ 
ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ୍ଵକ । ଏହା ଏତେ ମସ୍ତୃଣ ଯେ, କୌଣଣମି ମାନରେ ଏଳ ସେଣ୍ଢଂ- 
ମିଃର୍‌ ୫ନପୁ ଘ୍ରଗରୁ ଏକ ଘ୍ରାଗ ଖାଲ ମଧ୍ଯ ଦଦେଖାଯା ] ଚାହିଁ । ଏଭଲ 
ଦର୍ସଣ ସ୍ତଘର ଚ କର୍‌ବା ଯଥେଷ୍ଟ କଷ୍ଣରସାଧ ହେଲେ ମଧ ଡ଼ବଲ ଵେଲଟସ୍ଫାଗରେ 


ତାହା ବ୍ୟବହାର୍‌ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । 
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ବଵେଲଠସ୍ଫାମର୍‌ ଦର୍ଥଣତି ଏହାର”ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଚ । ଦର୍ଘଣ ମନ୍ୟରେ 

୭୫ ଚସର୍ଣମମିହର୍‌ ଆକାରର୍‌ ଏକ ଗାତ ର୍‌ହ୍ନଥାଏ । ଏହ ଦପ 6ଦର୍‌ ଥିବା 
ଆଲ୍ଟମ୍ଭିନଅମର୍‌ ଆସ୍ତର୍‌ଣ ଯୋଗୁଁ ହା ଉଘରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆଦଲ୍‌କର୍‌ 
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ଶତକଡ଼ା ୮° ଘ୍ରଗ ପ୍ରଉଫଳର ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଗ୍ ଣ୍୍ର୍‌ ଏହ୍ନ ଗୁଣ 
ଘାଇବା ବରଳ | 


ହବଲ୍‌ ଛେଲଠସ୍ଫଵାପରେ ଥୁବା ଦଘଣ ନର୍ମାଣ କର୍ଚବା ବେଶ୍‌ ଦୁର୍ରହ 
ବ୍ଯାଗାର୍‌ । ପ୍ରଥମେ ଏଥୁଗାଇି ଉସଯୁକ୍ତ ବସୂ ଠିକ୍‌ କରିବା ଉଚଚ› 
ଯାହାକ ବଭ୍ନ ଝାଘନାନାଟରେ ନକ ଗୁଣ ବଜାସ୍ଠ ରଗିବ। ଏଥ୍ଫ ସଵ୍ନତ 
ଅଚ୍ଯଧ୍ଵକ ମସ୍ତୃଣ ହବା ପାଇଁ ଏହ ବସ୍ତ ସହ଼ାପ୍ଟକ ହେଉଥ୍ଵବ । ଅନେକ 
ଘର୍ଵୀକ୍ଷା ବୀ ରରେ ଏଥ୍ବଠୀଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କାଚ ନଟ୍ବାଚନ 
କଗ୍୍‌ଵଯାଇଅଛୁ । 

ଦର୍ଘଣଝିକୁ ଡ୍ରାଲୂକା କରଣ୍ଚିବାଠାଇଁ କେତେକ ସ୍ଵଭନ୍ତ୍ଵ ସଦକ୍ଷେଘ ଗ୍ରହଣ 
କଗ୍ଵଯାଇଅନ୍ତି। ଦର୍ମଣର୍‌ ଆଗ © ସନ୍ଥ ମ୍ପେଃ ମଧ୍ଯରେ ଥୁବା ଅଂଶକୁ 
ମତ୍ଦଫେଣା ଘର ଚହ୍ନୟୁକ୍ତ ଳଗ୍ଵଯାଇଛୁ । 

ମୁଖ୍ଯ ଦର୍ଘଣଠାରୁ ପ୍ତାପ୍ଟ ୫ ମି୫ର୍‌ ଦୂର୍‌ଃର୍‌ #୬.୫ ସେ.ମି ଵଣିଷ୍ଟୁ ଅନ୍ୟ 
ଏକ ଦର୍ଖଣ ରହୁଥାଏ । ଘରବଣ୍ଜିର ଚାମମାନାରେ ୫ଲସ୍କୌୋଘଠରେ ଦଦଖା- 
ଯାଉଥିବା ସାମାନ୍ୟତମ ନହି ଏବର ଦର୍ଖଣଦ୍ବାଗଵ ଠିକ୍‌ କଟଯାଇଥାଏ । ଏଦବ 
ଦର୍ସଣହି ଗ୍ରାଫାଇଵ୍‌ © ଇପୋକ୍‌ସି ନାମକ ଦୁଇଝି ଘଦାର୍ଥର ମିଣ୍ରଣରେ ଗଠନ 
କଗ୍‌ଯାଇଥ୍ବବାର୍ରୁ ଏଘଗର୍‌ ହୋଇଥାଏ । 

ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଣଣ ଚଲ୍ଦୁଃପାଶ୍ଟ °ରେ ବୈଦ୍ୟୁଉକ ସଯୋଗ କଂପ୍ୟୁଃର୍‌ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍‌କାଗ୍ବୀ ସନ୍ତ୍ରୟାଭ ରଖାଯାଇଥାଏ । ସମଗ୍ର ଯନ୍ତ୍ରତ୍ଭାଭଗୁଡ଼ିକ ଗଗୋଃ ଏ 
ବଡ଼ ଚକାଠଗ୍ଦୀ ମଧ୍ଯରେ ରହିଥାଏ । ସିଲଣ୍ତର୍‌ ଆକାର୍‌ ବଣଶିଷ୍ଣୁ ଏନ୍ନ କୋଠଗ୍ବର୍‌ 
ଦେସ୍ୟ ୧୩, ୧ ମିର © ପ୍ରସ୍ଥ ୪.୩ ମିଃଛର୍‌ । ଏହ୍ନ ୧୫ଲସ୍କୋଷର୍‌ ୬ଜନ 
୧୧୬ କ୍ସି ଣ୍ାଲ୍‌ ଅବଶ । 

ଏହ ଵେଲସ୍ଫୋଘ କାଯ୍ଯ୍ମ୍ଭ ହେବା ଭାଇଁ ୪୧୧୧ ଓ।୫ ଶଣ୍ତ 
ଦର୍‌କାର୍‌ କତ୍ଚିଥାଏ । ଏନ୍ଧ ଶକ୍ତ ଘାଇବା ଗାଁ ୧୧୮ ୨.୩ମି,' ଆକାରର. 
ଦୁଇଶି ଷ୍ଟେ ୫ ସାହାଯ୍ୟବର୍‌ ସୌର୍‌ଣଣ୍ତ ଫଗ୍ରଢ୍ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । ସୁଥ୍ବବର୍‌ 
ଗ୍ରଇ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଗଭ କରିବା ସମ୍ଭମ୍ବ୍‌ରେ ୫ଲସ୍କ୍ରୋପନର୍‌ ଥ୍ରବା ବ୍ଯାଛେଗ୍ବୀ 
ସାହ୍ବାଯ୍ୟରେ୍‌ ସଞ୍ଚପ୍ପ୍‌ ହୋୋଇଥ୍ବବା ଶକ୍ତ ବ୍ୟବଢ଼ତ ଢ଼ୋଇଥାଏ । 
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ଏହ ଵେଲନନ୍ଦ୍ନାଘପର କହିଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠାଇଁ ବକେଚେକ ସ୍ଵଚନ୍ତ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ର୍‌ଵ୍ନର୍ତି । ଏହା ମଧ୍ଯକ୍ର୍‌ ସଥେଷ୍ଡ୍ ଅମ୍ତସ୍ଣା ପ୍ରଦ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି 
ବସ୍ତୁର ଇଣ୍ବକୁ ଏହା ଦ୍ବାଗ୍ର ଠିକ୍‌ ଦ୍ରଂବ ଦେଖି ହୁଏ । କୌଣସି ମ୍ରଷ୍ପ ବସୁ 
ଉପରେ ସୀର୍ସ ସମସ୍ତ ଧରି ନଠଷେସ କଶ୍ଚବା ଗା ଏଥୁରେ ସ୍ଵଚନ୍ତ୍ର ବ୍ଯବସ୍ଥା” 
ମାନ ରଵ୍ନଥାଏ । ଏଠଣକ ଏକଜଡ୍ଜଗ୍ରୀ କୋଣର ୩ ନପ୍ଟୁତ ସ୍ବାଗରୁ ଏକ ଭ୍ରାଗ 
ଆକାରର ଅଞ୍ଚଲ ଉପରେ ଏହୁ ୧୪ଲସ୍କୋଠର ଦୂର୍୍ଣ ଦଶ ଣଏଣ୍ଢା ଘର୍ଯନ୍ତ 
ନବତ୍ଧ ରହୁଥାଏ । ଚେଣ୍ଣ ମହାକାଣଃର୍‌ ଥୁବା ସୃକ୍ଷ୍ମା୭ସୁଷ୍ଣୁ ବସ୍ତୁ ମଧ ଏବ୍ନ 
ଵେଲବ୍ବୋପ ଭୂଷ୍ଣ୍ଣର୍ରୁ ଵାଦସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ । ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଭ୍ଲପ୍ତଷ୍ଠ ଚ୫ଲ- 
ସ୍ଫୌଘଠର୍‌ ଅମ୍ପଷ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥୁବା ବସୂର୍‌ ଶହ ଗୁଣରୁ ଅଧ୍ଵକ ଅଧ୍ପସ୍ୱ 
ଦେଖାଯାଉଥ୍ବବା ବସ୍ତୁକୁ ମଧ ଦ୍ରବଲ୍‌ ୧୫ଲସ୍କୋଘ ସାଢ଼ାଯ୍ଯରେ ସହଜରେ 
ଦେଗିଡ଼ଏ । ମହାକାଶରେ ଥ୍ବବୀା କଂସ୍ୟୁ୫ର୍‌ ଦ୍ବାଗ୍୍‌ ଏହ୍ନ ୧୫ଲସ୍କୋଘର କାର୍ଯ୍ୟ 
ନମ୍ଟନ୍ତ୍ୱଁତ ହୋଇଥାଏ । 


ସ୍ତଥ୍ଧସୀ ସ୍ପଷ୍ନର ଥୁବା ଜ୍ଯୋଶଛବିଦ୍‌ମାନନେ ରିମୋଵ୍‌ କଣ୍ଢେ ।ଲ 
ଜରିଆରେ ମହାକାଶରେ ଥ୍ରବା ଏନ୍ନ ଚ୭ଲିଝ୍ଵୋଘର୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ ନପ୍ଟନ୍ତ୍ରଣ କର୍‌- 
ଥାଆନ୍ତି । ଦୁଇଝି କ୍ଛୁନ୍ଜନ ଉଘଗ୍ରହ ଦ୍ବାଗ୍ନ ଏହ୍ନ ୧୫ଲସ୍କୋଘର ଚଥଂକୁ ଭୁ୍ତଷ୍ଣଲୁ 
ଚସ୍ତର୍‌ଣ କଗ୍ଵଯାଇଥାଏ । ଵେଲ୍‌ଝ୍ଫୋଥରୁ ମିଳୁଥ୍ବବା ରଥକୁ ଭ୍ଝ୍ଜିକର ଭଲସ୍ତୃଷ୍କରେ 
ଥବା ମତ୍ଦାକାଣ ଚଚବଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଫଂଶ ୦ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଚନ୍ଧ ସ୍ତସ୍ରୂତ 
କଗ୍ନଯାଏ । ଲ୍ୟୋଶବବିଦ୍‌ମାଚନ ଏନ୍ଧ ୧୫ଲସ୍କୋଗର୍‌ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନେଇ ବେଶ୍‌ 
ଆଶାବାନ୍‌ ହେଲେଣି । ଏହ୍ନ ୧୫ଲସ୍କୋଘ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଶ୍ଢନର ଗ୍ରପ୍ଲାଘଥ 
ଉଘରେ ଚଥ୍ୟ ସଗ୍ରହ୍ନ କଗ୍ଵଯାଉଅନ୍ତି । ମହାକାଶର୍‌ ଅବନକ ଦୁର୍‌ରେ ଥୁବା 
ବଘ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଏହାଦ୍ରାଗ୍ବ ନସବୀକ୍ଷିଣ କଗ୍ଵଯାଇଠାରୁଠ୍ୁ । ଵଭ୍‌ଲ୍ନ ରର୍‌ଙ୍ଗ 

ଦେର୍ସ୍ଯର୍‌ ଆଲ୍ବେକକୁ ଏହା ଗ୍ରହ୍ରଣ କର୍ଚିପାରୁଥ୍ବବାର୍ର କ୍ଯୋଶଷ୍କମାନଙ୍କର୍‌ 
ଗ୍ଵସାଯ୍ମନକ ଗଠନ ବଷସ୍ବରେ୍‌ ଚଥ୍ୟ ସ୍ତଦ୍ରାନ କତ୍ଚିଘାରେ । 


ମହାକାଣରେ ଘନ୍ଦର ବର୍ଷ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହବ ବୋଲ ଲକ୍ଷ୍ଯ 
ର୍‌ଖାଯାଇଥ୍ବଲେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରକ୍ତତରେ ଏହ୍ନା ଅନେକ ବର୍ଷ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ରାକାଶଠର୍‌ 
ରହବ ବୋଲ ଆଶା କଗ୍ବଵଯାଏ। ଏହା ନନଗ୍ବର କାର୍ଯ୍ଯଷ୍ଷମ ର୍‌ହନପାରିବ । 
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୩୮ 


ଘାଣିଘାଗ ବୀ ମେସ ଦ୍ରାଗ୍ବ ଏହ୍ରୀ ସ୍ରସ୍ବବର ହେଉ ନ ଥିବାରୁ ସବୁ ସମ୍ବୟ୍ଵରେ 
କାର୍ଯ୍ଯ କରିଘାର୍‌ବ। ଚଥାପି ଏହା ପ୍ୁଥୁବୀକ୍ୁୁ ସ୍ର ୯୧ ମିନଃରେ ଥଚରେ 
ସ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଥୁବାରୁ କୌଣସି ଜନଞକୁ ଦେଖିବାବେଳେ କନ୍ଥ ସମ୍ଭୟ୍‌ ଘାଇ 
ବାଧା ସୃଷ୍ଣ ହୋୋଇଗାରେ । 


ଏହ୍ନ ହେଲସ୍କୋଗରୁ ମିଳୁଥିବା ରଥ୍ଯ ଗାଇବା ସାଇଁ ଅଚନକ ଦେଶ ଆଣା 
ବାଜ୍ଞଲେଣି । ଏହ୍ଲାର୍‌ ଚଥ୍ଯ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିଃଲିଚସ୍କାପ ଅଘଯକ୍ଷା ଉନ୍ନଚମାନର୍‌ 
ହୋଇଥ୍ବବାର୍ର ଜ୍ୟୋଵବିଦ୍‌ମାନେ ଏଡ୍ରା ଉଗରେ ଅଧ୍ଵକ ଭର୍‌ଷା କରୁଛନ୍ତ । 
ବାସ୍ତବରେ ହବଲ ୫େଲସ୍କୋ।ଘ ଆବଞ୍ଟାର୍‌ ହେବା ଫଳରେ ମହାକାଶ ନସ୍ଵୀକ୍ଷଣ 
କ୍ଷେନରେ ଏକ ନୂଚନ ୟୂଗର୍‌ ଅପ୍ଵମାରମ୍ଭ ହ୍ଲେଲ୍‌ । 


92011260 0\/ 5।୮।॥|8ାମ||‹ଉ@ 0151.୦0୦।୮ 


କାଦଲ ୭ଘସ୍‌ା ଗହ-ଣୁନ@ 


ସୈର୍‌ ମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂର୍‌ଚା ମନର ର୍ଦଂଖମ୍ଟ୍‌ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରଦ୍ରଣ 
କର୍‌ଛ୍ୁ ଶୁନ୍ନ ଗ୍ରହ । ସ୍ପୃଥିସୀର୍‌ ନକଃତମ୍ଭ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାର୍ର ଏହାକ୍ସ୍‌ ଆମ୍ଭର 
ଘଡ଼ୋର୍ଣୀ ଗ୍ରହ କହ୍ଧଲେ ଅଖ କ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଆକାର © ସନର୍ନ ଭୃ୍ଣ୍ଣଚର୍ର 
ଶୁନ୍ନତଗ୍ରହର ଆମ୍ଭ ପ୍ତୁଥିବୀ ସହ୍ଧଭ ଯଥେଷ୍ଣା ସାମ୍ଭଞ୍ଜସ୍ଯ ରଵ୍ନଚ୍ର । ଆମ୍ଭ ପ୍ପଥ୍ବବୀ ଘର 
ଶୁନଗ୍ରହର୍‌ ଆକାଣରେ ବାଦଲମଭାନ ଗ୍ରଇ ହୋଇ ରହଛ୍ଛି। ଚଭବେ ଶୁନ 
ଗ୍ରହରେ ଥ୍ବବା ବାଦଲମାନଙ୍କର୍‌ ଵଶେଷ୍ଣର୍‌ ହେଲ୍‌ ସେ ଏହା ଶୁନରଗ୍ରହର୍‌ 
ଆକାଶକୁ ସଂଘୂୁଞ୍ତସତ୍୍ଵବେ ଘୋଡାଇ ରଗିଛନ୍ତ । ଫଳରେ ଶୁନଗ୍ରଭ୍ରକୂ ଭଲ୍‌ ସ୍ବବେ 
ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହ୍ରୋଇ ନ ଥାଏ । ତେଣ୍ଣ ଶୁୱଗ୍ରହ ପ୍ତୃଷ୍ଝୃରେ ଥୁବା ବସୁ ମାନଙ୍କ 
ସମ୍ପର୍ଝ୍ରେ ଅନେକ କଲ୍ପନା ସ୍ତକାଶ ଗାଇଥାଏ । 


ନୋବେଲ୍‌ ପୁର୍‌ସ୍କାର୍‌ ପ୍ରାପ୍ତ ବୈଜ୍ଞନକ ଶ୍ବାନ୍ତେ ଆର୍‌୧ଢର୍ନ ଅସଙ୍କ 
ମଚରେ ଶୁନ୍‌ଗ୍ରହର୍‌ ଆଦ୍ର ଚା ସ୍ଭଥ୍ବସୀ ସ୍ପୃଷ୍ଣର୍‌ ଆଦ୍ର ତା ଅପେଷ ୬ ଗୁଣ ବେଶି 
ତେଣ୍ଣ ଏହ ଗ୍ରହର ଅଧ୍ବକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ସନ୍ତସନ୍ତଥା ଥବା ଅନ୍ଲମାନ କଗ୍ଵଯାଏ । 
ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କଟର ଯଥେଷ୍ଟ ଘର୍‌ମାଣର୍‌ ବକାଇଲ୍‌ ଗରଚ୍ଚ୍ଚଚ ଥ୍ରବାର୍‌ 
ଅନ୍ଲୁମାନ କଗ୍ପଯାଏ । 


ଶୁନ୍ଧ ଗ୍ରହରେ ଥୁବା ଏନ୍ନ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼କ ଢେଳର ଷ୍ଷୁ ଦ୍ର କଞ୍ଚିକା 
ବୋଲ ୧କତେକ ବେଣଜ୍ଞନ୍ତକ ମଭ ଦେଇଥାନ୍ତ । ସେମାନଙ୍କ ମତରର ଶୁନ 
ଗ୍ରହ୍ମରେ ଯନ୍ଧ ସମ୍ବଦ୍ବ ଥାଏ ଢେବେ ଚାହ୍ରା ତେଲର୍‌ ସମୁଦ୍ର ବଢୋଇଥ୍ବବ । 


ଶୁନ୍ନ ଗ୍ରହକୁ ବାର୍‌ମ୍ବାର୍‌ ମହ୍ମାକାଶମାନ ଘଠାମାଇ ଯେଉଁ ଚଥ୍ ସଂଗ୍ରହ 
କଗ୍ବଯାଇଅଛୁ; ତାହା ଏସବୁ ମତାମ୍ଭଚଠା ର୍ର ସଂଧକ ଧ୍ରି ଭ୍‌ନ୍ନ । ମହାକାଣଯାନ- 
ମାନଙ୍କ ଦ୍ରାଗ୍ଵ ସଂଗଧତ୍ସ୍୍‌ଭ ତଥଂମମ୍ଭାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଜୁଧାନ କଲେ ଜଣାଯିବ ©ଯ ଶୁନ୍ନଗ୍ରଦ୍ର 
ଘରି୍‌ବେଶ ନକ ଠାରୁ ମଧ୍ଯ ଅଧ୍ଵକ ଯନ୍ତ୍ରଣ୍‌ଦାୟ୍କ । ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ସ୍ଭଷାରର୍‌, 
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୪୦ 


ଯନ୍ଧ ଦୁର୍ଲ୍ାଗୟବଣତଃ କୌଣସି ମହାକାଣଗ୍ଳଗ୍ଵ ଣ୍ନମ୍‌ ହର୍‌ ସନ୍ଦେଶ ରରନ୍ତି 
ରଭେବେ ଏହି ଗ ହର୍‌ ଵଞାକ୍ତ ଝଣିବବେଶରେ ସେ ଅଣନଶ୍ବାସୀ ହୋଇ 
ସ୍ରାଣତ୍୍ୟଗ କର୍‌ବେ । ଘରେ ତାଙ୍କ ଶଗ୍ବାର› ବାପୁମଣ୍ଡଳରେ ଥବା ଏସିଡ୍‌ 
ସ୍ତତ୍ସ୍ବରେ ଘଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । 


ଶୁନ୍ନଗ ହର୍‌ ତାପମାନ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୪୫୧ ଗୀ ୧ସଲସିଅସରୁ ଅଧ୍ଵକ 
ଦଡ଼ୋଇଥାଏ । ଏହ୍ଜ ଚାଘମାନାରେ ଝଣ, ଦସ୍ତା, ସୀସା ଆନ୍ଦ ଧାରୂ ସହଜରେ 
ଢର୍‌ଳ ଯାଇପାରେ । ଶୁନଗ ,ହର ବାପ୍ଲନଣ୍ଡଳୀୟ ଗ୍ନସ ପୁଥ୍ବସୀ ସ୍ପଷ୍ଠର ଗ୍ଵଗଠାରୁ 
ପ୍ରାପ୍‌ ୯୧ ଗୁଣ ଅଧ୍ଵକ ଅଃେ । ଶୁନ୍ନ ଗ୍‌ ହର ଆକାଣରେ ଗଛକାମ୍ପର୍‌ (ସଲ- 
ଫ୍ୟରକ ଏସିଡ୍‌) କଦର କାଣଣିକାମାନ ଘର୍‌ ବୁଲ୍ଥାନ୍ତ । 


ଶୁନଗ୍ରହ ଘ୍ଭଥ୍ସର୍‌ ଓଲଶା ନ୍ଦଗରେ ଘୁର୍ରୁଥୁବାର ଜଣାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍‌ 
ଏତଦ ଗ୍ରଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଣ୍ଚଣି ମ ନ୍ଚଚର୍‌ ଉଦୟ୍ତ , ହୋଇ ସୂବଂ ବଚରେ ଅସ୍ତ 
ଯାଇଥାନ୍ତ । ଏହ ରହରେ ବର୍ଷହିଏ ହେବା ଘାଇ ଦୁଇ ଜ୍ଞନରୁ କମ୍ବ୍‌ ସମୟ 
ଲାର୍ଟିଥାଏ। ଅନ୍ଯ ଅର୍ଥରର୍‌ କହ୍ବବାକୁ ଚଲେ ଚୋହିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ଅନ୍ଯ 
ଏକ ସୂସ୍ୟାସ୍ତ ଢେବା ଗର୍ମ୍ୟନ୍ତ ବ ଷ୍ଠକର୍‌ ଅଧାରୁ ଅଧ୍ଵକ ସମ୍ଭୟ୍ଟ ୭୭ଯାଇଥାଏ । 


ଶୁନଗ୍ରହ ସ୍ପୃଣ୍ଟରେ ସ୍ରଚ୍୍‌ର୍‌ ଗର୍ଜମାଣରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ପ ବାଷ୍ପ ଥିବାର 
କଣାଯାଏ । କେତେକ ବୈଜ୍ଞନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶତକଡ଼ା ୯୬ 
ଭଗ ହିଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ମ୍ରେ ୩ର୍ଷ୍ଵ ହୋଇଥାଏ । ଏହ ଗ୍ରତରେ ଥୁବା ଆଗ୍ଲେୟ୍ଠଗର 
ମାନଙ୍କରୁ ବାର୍‌ମ୍ବାର ଉବ୍‌ଗୀର୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁ ବାୟ୍ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଗୀରକାମ୍ସ 
ପଣ୍ଢିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃର୍ଵ” ଠାରି ଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଏହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରଂ“ ଗ୍ରୀନ 
ହାଉ୍ତସଂ” ସ୍ତଗ୍ଵବ ଯେଗୁଁ ଶୁନ୍ତଗ୍ରହର୍‌ ଉଦ୍ଵଵଠ ବୂର୍ଷିଂ ଗାଇଥ୍ବବା ଅନୁମାନ 
କଗ୍ଵଯାଏ । “ଗ୍ରୀନ ହାଉ୍ତସଂଂ ଗ୍ରଘ୍ରବରେ ସୁର୍କ୍ଯରୁ ଅସୁଥ୍ବବା ଉନ୍ଧର 
ଅଙ୍ଗାର୍‌କାମ୍ପ ମଧ ଦେଇ ଗହ ମଧ୍ଯକୁ ଗ୍ରବେଶ କରେ; କନ୍ତୁ ଏହା ଗହର 
ବାହାରକ୍କ୍‌ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଗ୍ରହର୍‌ ତାପମ୍ଭାନା ଅଚ୍ଯନ୍ତ ରୂର୍ଷ 
ପାଇଥାଏ | 


ଏଠାରେ ଉଛ୍ନିଖ କ୍ଵଗ୍ନଯାଇ ଘାରେ ଯେ ଉଭିଦ ସୂର୍ଣ୍ଣଂ ହେବା ପଟରୁ 
ପ୍ପୁଥ୍ମଗର୍‌ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ତଚ୍‌ ର ଗର୍‌ମଭାଣରେ୍‌ ଅଙ୍ଗାର୍‌କାମ୍ୁ ର୍‌ହଥୁଲ୍‌ । ମାନ 
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୪୧ 


ସମୟ୍ବନ୍ନମେ ବୃଷ୍ଣ୍ଵକଳ ସହ ଦ୍ରବଭୁତ ହୋଇ ଏହ ବାଷ୍ଣ ମାଝିକୁ ଆସିଲ୍‌ । 
ଭେଣ୍ଣ ପୃଥ୍ପବ୍କର୍‌ ବାପୃମଣ୍ଡଳରେ ଅଳ୍ାର୍‌କାମ୍ପ ଘର୍ତମାଣ ହାସ ଯାଇଲ୍‌ । 


ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜକଃରେ ଥ୍ରବାରୁ ଶୁନଗ୍ରଦ୍ର ସ୍ପଥ୍ଧଗ ରୂଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣ 
ଅଧ୍ବକ ଡ୍ଗ୍ଵଗ ଘାଇଥା ଏ । ବୈଜ୍ଞନକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ 
ଣୁନଗ୍ରହରେ ସଥେଣ୍ଣ ଘରମାଣରେ ଜଳ ର୍‌ହ୍ଥ୍ବଳ୍‌। କନ୍ତୁ ଅତଂଧ୍ଵକ ଚାପମାନ୍ନା 
ଯୋଗୁଁ ଏଦ୍ନା ବାଞ୍ଜୀଭୁ୍‌ଚ ହୋଇଗଲ୍‌ । ଆକାଣକୁ ଆସିବା ଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର୍‌ 
ଉ୍‌ଟ୍ଵ୍‌ଘ ସ୍ତତ୍ଵବରେ ଏହ ଜଳର୍‌ ଗ୍ରସାୟ୍ଵନକ ବସନ ଘି ଉଦ୍‌ ଜାନ 'ଅ 
ଅମ୍ଖଜାନ ସ୍ୃକ୍ଣ୍ଣ” ହୋଇଥ୍ବଲ୍‌ । ଉଦ୍‌ ଜାନ ଅତ୍ଯନ୍ତ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ 
ଶୁନଗ୍ରହ୍ନ ଢ୍ୟାଗକର୍‌ ମଦହାକାଣକୁ ଗ୍ବଲ ଯାଇଥୁଲ୍‌ । 


ଏବବେ ଶୁନଗ୍ରହ ସଂଘୂର୍ଷ ଶୁଷ୍କ ର୍‌ହ୍ରି। ୧କଉଁଠି ବକେମ୍ଭିଛ ଅଚ୍ଯନ୍ତ 
କ୍ଷ୍‌ଦ୍ଭ ଜଳକଣାମ୍ଭାନ ରହ୍ଧଥିବାର କଣଯାଏ । ତେବେ ଏହାର୍‌ ଗତ୍ଚିମାଣ ସମଗ୍ର 
ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶତକଡ଼ା ୧ ଘ୍ରଗରୁ କମ୍ବ୍‌ ଅଃ୫। ଚେଣ୍ଣ ଆରାର୍ମୀ ନ୍ଦନରେ 
ଶୁଝ ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥ୍ରବା ଅଙ୍କାର୍କାମ୍ୁ .ଘରିମାଣ କମିବାର କୌଣସି 
ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧର୍‌ ଏହ୍ନ ଅଙ୍ଗାର୍‌କାମ୍ବର 
ଆବର୍‌ଣ ଶୁନଗ୍ରହକୁ ଜ୍ତସ୍ତର୍ୁ ଉତ୍ଜସ୍ତତର୍‌ କରି ର୍‌ଗିଥ୍ରକ । 


ଗ୍ଵସାୟ୍ବନକ ସ୍ତନ୍ନିୟ୍ବାଦ୍ବାଗ୍ଵ .ଶ୍ୱ ଗହରେ ସ୍ତଚୁର୍‌ ଘରମାଣରେ ଗଛକାନ୍କ 
ସ୍ତମ୍ତୃଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲ ବେଜ୍ଞାନ୍ନକମାନେ ମର ଅନ୍ତ । ସେମାନଙ୍କ 
ମଚରେ୍‌ ଶୁନ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ଆଟ୍ନେୟ୍ଠଗ ରମାଜଙ୍କରୁ ସ୍ତଚୁର୍‌ ସରମାଣରେ 
ମ୍ବଲ୍‌ଫର ଡାଇଅକ୍‌ସ୍ୟଲଡ୍‌ ଉଦ୍‌ଗୀରଣ ହୋଇଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆସୁଥିବା 
ଥଲ୍‌ ଵାଘ୍ନୟ୍ଲୋଲେଃ ର୍‌ଶିକ୍‌ ସ୍ତପ୍ରବରେ ଏହାର ଗ୍ବସାୟ୍ଠନ୍ନନ ବଵଘ୫ନ ସେ। 
ଏଥ୍ବର୍ର ସ୍ୃବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଅମ୍ପୂଳାନ ସଲ୍‌ଫର୍‌ ଡାଇଅକ୍‌ସାଇଡ୍‌ ସହ ମିଶି 
ସଲଫର୍‌ ଶ୍ଵଇଅକ୍‌ସାଇଡରେ ଘରିଣତ ଏ । 


ଏହ ସଲ୍‌ଫର୍‌ ଵାଇଅକ୍‌ସାଇଡ଼ ବାପୁମଣ୍ଡଳତର୍‌ ଥୁବା ଜଳକଣ୍ଠା 
ଙ୍ମ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗଛକାମ୍ ରେ ଗରିଣର ହୋଇଥାଏ | ଶୁନଗ୍ରହରୁ ନଆଯଇ- 
ଥିବା ଫବଶୋଚନ୍ଦରେ ହଳନ୍ଧଥା ର୍‌ଙଂରେ ଉପର୍ସଂ୭ ଯୋଗୁ ଏଠାରେ ଗଛହକ 
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୪୫ 


ଧାଲୁ ରଦ୍ରଥୁବାର ପ୍ରମାଣ ମିବଳ । ଗଛକାମ୍ଳକ ସହ୍ରତ ଏହ୍ନ ଗ୍ରହରେ ଲବଣାନ୍କ 
© ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସିଉ଼୍୍‌ ମଧ୍ଯ ର୍‌ହଥ୍ବବାର୍‌ ଜଣାଯାଏ । 


ଜଜ୍ୟୋଶବ୍ବିଦମାନେ ଗ୍ଵଡ଼ାର ଦ୍ରାଗ୍‌. ଶୁଡଗ୍ରଭର୍‌ ଵଭନ୍ତ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ଲଧାନ 
କର୍ଚିବାକ୍ଧୁ ସଞ୍ମ ହୋଇ ଠାଣ୍ଠଚନ୍ତ । ଶୁନ ଗ୍ରହରେ ବସ୍ତୀୱ ମାଳଭୁମିଃ 
ଏଭରେଞ୍ଜୁଠାର୍ର ଉଚ୍ଚଚର୍‌ ସଵ୍ଂଢମନାଳା ଏବଂ ମୀବନ୍ତ ଆଗ୍ଟେୟ୍ବରଂ୍ତମାନ 
ରହଥ୍ବବାର ଜଣାପାଏ । କନ୍ତୁ ଏହ୍‌ ଗ୍ରହ୍ମରେ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିବା କଥା ଅଚନେକ 
ବେଜ୍ଞାନକ ଅସ୍ଵୀକାର୍‌ କଣିଥାଆନ୍ତ । 


(୦2/21 202 272 
ନୀଣଣାବ୍ଦନ ନୃମ୍ମାନାନୀକଯାନ 


ଚଥାପି ସୁନ୍ନତ ଗ୍ରହକୁ ପୁର୍ଗାତ୍ରୁପୁଙ୍କ ଘ୍ରବେ ଥନ୍୍ରଧାନ କରିବା ସମ୍ବବଘର 
ହୋଇନାହିଁ । କାରଣ ଏ ୧ର୍ମ୍ୟନ୍ତ ଉ୍‌ାତ୍ବେଳନ କଗ୍ଵନ୍ଦାଇଥୁବୀ ସମସ୍ତ ଫତୋଚନ୍ତ 
ଦ୍ଦୀଗ୍‌ କେବଲ ଦୁଇ କଲ୍୍‌େମିଃରର୍ରୁ ଅଧ୍ଵକ ଆକାର୍‌ର୍‌ ବସୁ ମାନଙ୍କ ଚ୍ଛ 
ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହ୍ରୋଇଠାରି୍ି । ଚେବେ ନକ ଭବ୍ସ୍ଯଭରେ୍‌ ମାଗେଲ୍‌ନ 
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'୪୩ 


ନାମକ ଏକ ମତ୍ରାକାଣଯାନ ଶୁନ୍ନଗ୍ରହ ନକଃକୁ ଯାଇ ଆଦୃଣ୍‌ ଅନେକ ନଗୁଢ଼ 
ଭଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର କରିବାର୍‌ ଯୋଜନା ରଵ୍ଜ୍ଥି । ମାଗେଲ୍‌ନ୍‌ରୁ ତଥ୍ଯ ଘାଇବା ଗରେ 
ଶୁନ୍ନଗ୍‌ ହର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଅନାବସ୍କ୍ଚ ଢଥଯ ଲ୍‌କଲ୍େଚନକ୍କ୍‌ ଆସିବା 
ସମ୍ଭବ ହୋଇଗାର୍ବ । 


ଗଣ୍ଢି ଗୀକ ଆବଞ୍ଳାର୍‌କ ଫଡ଼ ନାଣ୍ଡ ମାଟଗଲ୍ଵନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ଲ୍‌ସାରେ ଏହ୍ନ 
ମଦ୍ଘାକାଶଯାନକ୍ସ୍‌ ନାମ୍ିର କଗ୍ଵଯାଇଅକ୍ତି । ଏହାର୍‌ ଓଜନ ସ୍ରାସ୍ତ୍‌ ୩୪୫୧ 
କଲ୍େଗ ।ମ । ଏଥୁରେ ଏକ ସ୍ଵରନ୍ତ୍ଵ ଧର୍‌ଣର୍‌ ଗ୍ରଡ଼ାର ର୍‌ଖାଯାଇଅଛୁ, ଯାହାକଳ 
ଶୁନ୍ଧଗ ହ୍ରର୍‌ ଶତକଡ଼ା ୯୯ ଭ୍ରାଗ ସ୍ଥାନକ୍ଲ୍‌ ଵକନ୍ନଗି ଭ୍ରନବେ ନିଟ୍ବାଷଣ କର୍‌ ରଥ୍ଯ 
ସଗ ହ କରିସାର୍‌ବ | 


ମାଗେଲ୍ବନ ମହାକାଶଯାନ ପ୍ରଭ ୩ ସଣ୍ଢା ୯ ମିନୁର୍‌ ଥରେ ଶୁନ୍ତ 
ଗ୍ହଲୁ ଘଦକ୍ଷିଣ କରିବ । ଥଣ୍ତାକ୍ତୁଣ କଷ୍ଷଘଥରେ୍‌ ଦୁରିରୁଲୁଥ୍ବବା ଏହ 
ମଦ୍ଘାକାଶଯାନ ଶୁନ୍ନଗ ହର୍‌ ୨୫୧ କଲ୍ବେମ୍ଭିଵର୍‌ ନକଲ ଯାଇ ଏହ୍ନ ଗ ହରୁୂ 
ଉଥ୍ୟ ସଂଗ ହର କରିବ। ଶୁନ ଗଦହ୍ପର୍‌ ନକଃରେ ଥ୍ରଲ୍‌ବବେଳେ ମାଟେଲ୍ବନର୍‌ 
ଆଣ୍ଟ୍ରନା ଶୁନ୍ନ ଗ ହ ଆଡ଼କ୍କୁ ମୁହଁ କର୍‌ ଭଥ୍ଯ ଫଗ ହଁ କର୍‌ବ । ଅଣ୍ତାକ୍ତ୭ 
କକ୍ଷଘଥରରେ ଶୁନ୍ଧଠାରୁ ଦୁରେଇ ଗଲେ ଏହ୍ଜ ଆଣ୍ଟ ନା ପ୍ଭଥ୍ପବ୍ବ ଆଡ଼କ୍ଲୁ ପୁରଯାଇ 
ସ୍ଗ ହ କର୍ଥ୍ବବା ଚଥ୍ୟମ୍ାନଙ୍କୁ ସ୍ଫୁଥ୍ବଗ୍ଧ ଅଭ୍‌ମୁଖେ ପ୍ରେରଣ କର୍‌ବ । ଏହ 
ଚଥକକ୍ଲ ଭ୍ଲୁସ୍ପଷ୍ତରେ ଥିବା ନହାକାଣକେନ୍ଦ୍ରେ ଅନ୍ଲୁଧାନ କର୍‌ ଶୁନ୍ତଗ ହ 
ବିଷ୍ଣପ୍ଟରେ ଅଚନକ କଥା ଜାଣିହେବ । 


ମାଗେଳ୍‌ନ ମଦ୍ଘାକାଶଯାନ ଗ୍ରେର୍‌ଣର୍‌ ମୁଖୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁନ୍ର ହର୍‌ 
ଭୌଂଠଗୋଲକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଵଣଦ୍ର ଇଥ୍ଯ ସଂଗହ କରିବା । ଶୁନ 
ଗ ହରେ ଥ୍ରବା ବସ୍ତୀଷ୍ର ମାଳଭ୍ଲୁମି, ଅଭ୍ଭାଚ୍ଚ ସବ୍‌ ଚମାଳା, ଆଚ୍ଛାନ୍ଦତ ବାଦଲ 
ସହ୍ତ ସ୍ପଥ୍ଧଗର ଭୌ ଗୋଲକ ଅବସ୍ଥାର୍‌ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଘରଲ୍‌ଷିତ 
ହୋଇଥାଏ । ଚେଣ୍ଣ ଶୁନ୍ନଗ ହର ସୃର୍୍ଣଂ ରହସ ଜାଣିବା ସହ୍ନତ ପୁଅୁସବର୍‌ 
ଉସ୍ପତ୍ବି ବଞ୍ପୟ୍ବରେ ଅନେକ ଭଥ୍ଯ ଜଣାପଡ଼ିବ । 
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ମୀଚଗଲ୍‌ନ୍‌ର୍‌ ମହାକାଣ ଅଭ୍‌ସାନରୁ ମିଳଥବବା ତଥ୍ଯକୁ ଭ୍ତ୍ଜିକର୍‌ 
ଆଟ୍ଟ୍ୟୟ୍ର୍ବ ଶ୍ର ଉଦ୍‌ଗୀରଣ, ଉଲ୍ଳାସାଚର୍‌ ପ୍ରସବ, ଜଳ © ବାପ୍ୁର୍‌ କ୍ଷସ୍ଚ 
ସମ୍ଭତରେ ଅନେକ କଥା ଜଣା ଗଡ଼ବ । ଏଥ୍ଫ ସହର ମ୍ଭୁଝିକାକ୍ଷସ୍ଟ ୬ ଗ୍ରାଲୃଛକ 
ଘରି୍‌ବେଶ ଵଧୟ୍ଟ୍‌ରେ ମଧ୍ଯ ଯଥେଷ୍ଟୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଗ୍ଵଯାଇ ଗାଶ୍ଵିବ । ଗ ” ହ- 
ମାନଙ୍କ ଉସ୍ପତ୍ଚି ବଃପ୍ବରେ ଅଚନକ ଅନାବସ୍କ୍ଟର ତଥ୍ଯ ଏହ ମହାକାଣ 
ଅଭ୍‌ଯାନରୁ ମିଲ ଘାର୍‌ବ ବୋଲ ଆଶା କଗ୍ବଯାଏ । 
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ଝୁଡ଼ କଭାସର ଗଢହ-ଶଳ 


ଆମ ପ୍ତୁଥବୀ ଗରି ଣନ ସେ ଏକ ଗହ ଏକଥା କାହାକୁ ଅଛଗା ନାହିଁ । 
ଠସଠାରେ ମାଖି ଅସ୍ଥି, ପାଣି ଅକ୍ଜି, ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଗ୍ଯାସ ମଧ୍ୟା ରହର୍ଥ । 
ତେବେ ଗୀବ କଗତ ରଦ୍ମନ୍ଥି ୭ ନାହିଁ ସଠିକ ଜଣାଘଡ୍ଜ ନାହିଁ । ସେ୍ଜୁଠି ଜଳ 
ରହ୍ନନ୍ଥ ସେଠାର୍ରେ ସେ ଗୀକକଗର ନ ଥାଇପାରେ ଏହା କହ୍ନ ହେବ ନାରିଁ । 
ଏଇ କେତେବଧ୍ଧ ଭ୍‌ଲନର୍‌ ଆମ୍ଭେରିକାର୍‌ ନୋସାଂ ଘଷରୁ ଘପାଇଓଠନଅର୍‌ © 
ଇମ୍ଟେଜର ନାମକ ଦୁଇହି ମହାକାଶ ଯାନ ମାଧମ୍ଭରେ୍‌ ଣନ୍ତ ଗଢ଼ ବଷ୍ଷୟ୍ବରେ 
ଅନେକ କଥା ଜଣାପଡର୍ଛି । 


ଶନ ଗ୍‌ ହର ଆକାର୍‌ରେ ଚଗାଲ୍‌ ହେଲେ ହ ପ୍ଭୁଥ୍ବବୀ ଘର୍‌ ଏହାର୍‌ ଦୁଇ 
ମୁଣ୍ଡ ସାମାନ ଚେସ୍‌ଶା । ଏହାର୍‌ ମଧ୍ଯ ଘ୍ବଗର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ୧ଲ୍‌ଷ ୫୨୧ ହଜାର୍‌ 
କିଲ୍ବେମରିଃର୍‌ ହୋଇଥ୍ଵବାବବ ଳେ ଗୋଝିଏ ମେରୁଠାରୁ ଅନ୍ଯ ମେର୍ରର୍‌ ଦୂରଗ୍ର 
ଗ୍ରାଷ୍ଟ ୧ ଲ୍ଷ ୯ ହଜାର୍‌ କମଲ୍ବେମିଃର । ଶନ ଗ ହର୍‌ ଓକନ ପ୍ରୁଥ୍ବବୀ ଅପଷା 
୯୫ ଗୁଣ ଅଧ୍ବକ, କନ୍ତୁ ଏହାର ସନଭ୍ନ ଅନ୍ଯ ସନସ୍ତ ଗ ହମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଃର୍‌ 
କ୍ଷୁଦ୍ରତମ । ଏହାର୍‌ କାର୍‌ଣ ସ୍ଵର୍ରୁଘ ଲୁହାସାଇକ୍ଛି ଯେ ଣଶନ ଗ ହରେ ଅଧ୍ବକ 
ଘରିମାଣର୍‌ ଉଦ୍‌ଜାନ © ଦିଲୟ୍ବ୍‌ମ ଗ୍ୟାସ ଥୁବାର୍ର ଘନତ୍ତ କମ୍ବ ହୋଇଥାଏ । 
ସଵର୍ଯ୍ୟଠୀାରୁ ଶନ ଗ ହର୍‌ ହାଗ୍ଵହାରି ଦୂର୍‌ତା ପ୍ରାୟ୍୍‌ ୪୨ କୋହି ୬୧° ଲ୍ଷ 
କଣ୍ଲ୍‌ ମିଃର୍‌ । ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏଚେ ଅଧ୍ୟକ ଦୁର୍‌ରେ ରଦ୍ମଥ୍ଵବାରୁ ଏଦ୍ର ଗହଭର୍‌ 
ତାଘମୀନ୍ଥା ଯଥେଷ୍ଣମ୍‌ କମ୍‌ ହୋଇଥାଏ । କାର୍‌ଣ ଯଥେଷ୍ଗ୍‌ ଘରମଭାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟରଣି, 
ଣନଗ ଡହ ସ୍ପୃଷ୍ଣ୍ରେ ପଡ଼ ନଥାଏ । ଏକ ଦ୍ରସାବର୍ର ଜଣାଯାଇଛୁ ଯଯ ପୃଥ୍ଵୀ 
ସ୍ତୃଷ୍ଟ'ର୍‌ ସେଚେ ସୂର୍ଯ୍ୟର୍‌ଣିକ୍‌ ପଡ଼େ, ତାର୍‌ ୯୫ ଘ୍ରଗର୍ର ମାନର ୧ଘ୍ପଗ ଶନ୍ତ 
ଗ ହରେ ଘଡ଼ିଥାଏ । ତଥାପି ଯେଶକ ରଶ୍ମୀ ଶନ ଗ ଭନ୍ଧର୍‌ ଘଡ଼ିଥାଏ, ରାହା 
ସ୍ପର୍ସ୍ୟଠାରୁ ଆସି ଘହଞ୍ଚୁବାଲୁ ୪ଘଣ୍ଢା ୨° ମିନୁ ଯମୟ୍‌ ନଏ । 
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୪୬ 


ଇନ୍‌ମ୍ମାଚରେନ ଥର୍ମେମ୍ଭିଃର ଦ୍ରାଗ୍ଧ ଜଣାମଡ଼ନ୍ଜି ଯେ ଶନ୍ଧ ଗ ହର 
ଚାଯମାନ୍ଦା ପ୍ରାପ୍ଟ ୧୮୧° ସେଲସିଅସ। ଣନ୍ତ ଗ ହରେ ପ୍ରଚ୍‌ର ଘରିମାଣରରେ 
ଆମ୍ଭୋନଆ| © ମିଚିଥନ୍‌ ଗ୍ଯାସ ରହିଥାଏ । ତାମମାନା ଯଥେଷ୍ଣା କମ୍‌ ହୋଇ- 
ଥ୍ବବାରୂ ଆମୋନ୍ତଆ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ଶନ୍ତ ଗ ହରେ ଯଥେଥ୍ଗା 
ଘରିମାଣରେ ଉଦ୍‌କାନ ଥ୍ରବା କଥା କୁହାଯାଉଥୁଲେ ମଧ୍ଯ ଏହାର ଉପରି 
ଜାଣିବା କଷ୍ଗୁକର ବ୍ୟାଠାର । 

ଅନ୍ଲଧାନ କର୍‌ ଦେଖାଯାଇରଛୁ, ଶନଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟରଗିରର୍ର ଯେଚକ ଣଣ୍ତ 
ଆହରଣ କରେ ଢାଠାରୁ ଅଧ୍ଵକ ଶକ୍ତ ବକର୍‌ଣ କରିଥାଏ । ଗନଗ୍ରହରେ 
ଗୋଝିଏ ଚୁମ୍ବକରପ୍ଟ କ୍ଷେଥଥିବା କଥା ନକ ଅଗଚରେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ଥି । ଅବଶ୍ଯ 
ଏହ୍ନ ଷେନର୍‌ ଣଣ୍ଡ ବୃହତ ଗ୍ରହରେ ଥ୍ରବା ଚ୍ରମ୍ବକ୍ରୟ୍ଵ କ୍ଷେନର ଆଠ ଭ୍ରାଗର୍ର 
ଏକ ଭ୍ରାଗ । 

ଶନ୍ତ ଗ୍ରହରେ ଥ୍ରବା ବ ଳୟ୍ଠ୍‌ ଯୋଗୁଂ ଏହ୍ରା ଗ୍ରହ୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯଂର୍‌ ସ୍ଵରନ୍ତ୍ର 
ମ୍ରରାନ ଦାସ୍କୀ କରେ । ୧୬° ୯ ମସିହାରେ ଗାଲଲଥି ପ୍ରଥଠମ୍ଭ ଏନ୍ଧ ବଲପ୍ବକୁ 
ଦେଷିବା ଯାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାରି ଥିଲେ । ଏବେ ଶନଗ୍ରହର ୫୫ ବଳଯ୍ବ ଥ୍ପବା 
କଥା ଜଣାଯାଇଛି । ସବ୍ଦୁଠୁ ବାହାରେ ଥିବା ବଳଯ୍ଳର୍‌ ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ୍‌ ଦୁଇଲଷ 
#୬ଦହ଼ଜାର କଲ୍େମ୍ବିଃର୍‌ । କନ୍ତୁ ଉୟ୍କେଜର୍‌ ଚନର୍ରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶନଗ୍ରହରେ 
ମୋଃ ସାଚୋଃ ବଳଯୟ୍ଠ ରହ ) । 

ଏହ୍ନ ବଳୟ୍ଵଗୁଡ଼କ ଚକାଃି ଚକାହି କ୍ଷୁଦ୍ରକ କଣିକା,୨ ବରଫ ବା ବରଫା- 
ଚ୍ଛାନ୍ଧତ ସଥର ଖଣ୍ତମାନଙ୍କର ସମର୍ତ୍ତ'ରେ ଗଠିଠ । ପୂଥ୍ବସ୍ତରୁ ଅନୁଧାନ କର 
ଜଣାଯାଇଛି ଚଯ ବଲସ୍ଟ ଗୁଡ଼କ୍‌ ବରଫ ଣଣ୍ତରେ ରଠିଭ ଯହାର ଢାମମାନା- 
୨୭ °୦୦ସଲସିଅସ୍‌ । ଏହ୍ନ ବଳସ୍ଚ୍‌ ଗୁଡ଼କର ସୂର୍ଣ୍ଣ” ସମ୍ବବହରରେ ଏକ ରହସଂ- 
କନକ ସଵଣା ଘ୍ରକାଣ କଗ୍ନଯାଇଥାଏ । ଵଶ୍ବାସ କଗ୍ଵସାଏ ଯେ ସ୍ରଥମେ ଶନଗ୍ରହ 
ଘାଖ ଦେଇ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଚ୍ରହ ଟଶକରିଥବା ଯୋଗୁ ଶନଗ୍ରଢରେ ଉଶ୍ଵଳ 
ଭର୍‌ଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଣ୍ୁଂ ଢୋଇଥ୍ବବ । ଉଗଗ୍ରହଝ ଗ୍ବଲଯିବା ଘରେ ଏତ୍ନ ତର୍‌ଙ୍ବ ସର୍ବ 
ବମ୍ରୁଡ଼ ହୋଇ ବଳୟ୍ଵତର ଘରଣିଣତ ହୋଇଥ୍ବ । 


ଆମ୍ବେର୍‌କାର୍‌ ମହାକାଶଯାନ ଘାଇଠନିଅର୍‌-୧୧, ଭଏକର୍‌-୧ © ୨ 
ଶନିଗ୍ରହର୍‌ ଅଛ ନକକ୍ସ୍ଟ ଯାଇ ଏହା ଉପରେ ଅନ୍କଧାନ କରିଛନ୍ତ । ଭଏକର 
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୪୬ 


ଦ୍ଵାଗ୍ବ ଶନଟ୍ରହର୍‌ ସ୍ରାପ୍ଟ ୧୬୨୧° ଫବଵୋଚନ୍ର ଜଂଣ୍ବଳନ କଗ୍ବସିବା ସମ୍ଭବ 
ହୋଇଯାର୍ରୁକ୍ତ । ମେଥ୍ମ୍ରର ଶନଗ୍ରହ ବଷ୍ପପ୍ବନର୍‌ ଅନେକ ନୁ ଖାକଥା ଜଣାପଡଛ୍ତି । 
ଉଦ୍‌କାନ› ହଲଆନ, ମିଥେନ © ଆମୋନଂଆ ବଂଗର ଶନ ଗ୍ରହରେ ଫଂସତିନ୍‌,› 
ଇଥେନ, ଆସିଝିଲନ ମିଥାଇ ଲ୍‌ଂସିଲନ୍‌ © ପ୍ରୋଷେନ ଥିବା କଥା 
ଜଣାପଡଣ୍ି । 


ଆମ ସୁଥ୍ୁଗନ ଘର୍‌ ଶନଗ୍ରହରେ୍‌ ବାପୁଥିବୀର୍‌ ଜଣାଯାଇଞ୍ଛୁ । ସେଠାଣର 
ବାୟୁ ସ୍ରବାହ ସ.ବ୍ବାୟ୍‌ମ୍‌ଖୀ ୮ଡାଇଥାଏ | ଜେୟେଶଂ ବ୍ରଜ୍ଞମ୍ପ ମାନଙ୍କ ମରେ 
ଶନଗ୍ରହରେ ଅଧ୍ରଳାଂଶ ସମ୍ଭସ୍ଟରର୍‌ ଝଡ଼ ୧ଚାଫାନ ଲଗି ରହଥାଏ । ସେଠାରେ 
ଘବନର ବେଗ ଣଏଣ୍ଢାକୁ ସ୍ତାୟ୍୍‌ ୧୧୧ କଦଲ୍ବମ୍ଭିର୍‌ । ଆମ୍ମଗ୍ରଡ୍ନ ଘର୍‌ ଶନଗ୍ରତର 
ଆକାଶରେ ବାଦଲ ର୍‌ଛ୍ଧଥୁବାର ଜଣାଯାଇଛି । କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ବାଦଲ୍‌ଃର୍‌ ଜଳ 
ଘର୍‌ବର୍ଚେ୍‌ ଆଠମାନଆ ର୍‌ହ୍ନଥାଏ । 


ପୁବ୍ବର୍ର ଶନଗ୍ରହରେ ୧° ଝି ଉ୍‌ଗଗ୍ରତ ଥ୍ଵବା କଥା ଜଣାଯାଉଥୁଲ୍‌ । ମାନ 
ଭଏଜର ସାନ୍ନା ଫଳରେ ଏହ୍ନ ସଂଖ୍ଯା ବୁର୍ିଂ ଘାଇ ୧୬ ରେ୍‌ ପହଢଞ୍ଚବ୍ତ । 
ଟସଗୁଡ଼ ଳ ମଧ୍ଠର୍‌ ଝିନାନ ଉଗଗ୍ରଢ ଆକାରରେ ସରୁଠାରୁ ବଡ । ଏହାର 
ବ୍ୟାସ ଘାଞ୍ଚଡଜାର୍‌ କଣଲ୍ଵେମ୍ଭିଵରରୁ ଅଧ୍ଵଳ । ଏହ୍ନ ଉଗଗ୍ରହରେ ସ୍ରଚ୍‌ର୍‌ 
ଘରମାଣରରେ ସବଷ୍ଷାର୍‌ଜାନ ଥୁବା କଥା ଜଣା2ଠଉଛ୍ି । ରେଣ୍ଣ ଶନଗ୍ରହରେ ଯେ 
ଯବଷ୍ାର୍‌କାନ ରହିଥିବ ଏହା ସହ୍ରକରେ ବଵଶ୍ବାସ କଗ୍ଵସାଇଣାରେ୍‌ । 


ଶନଗ୍ରହ ବଷ୍ପଗ୍ଟନ୍ର୍‌ ଆଡ଼ର୍‌ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ବାକ ରହୁଛି । 
ସ୍ପଥ୍ବକ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହ୍ବଥ୍ରବାରୁ ଏହ୍ନ ଗ୍ରଡ୍ମ ଵପ୍ବରେ ଆଶାକନକ 
ଗଦବକ୍ଷଣା କଗ୍ଵଯାଇଗାରିନାହିଁ । ତଥାପି ବେଜ୍ଞାନ୍ତକମାଠନ ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 
ଘର୍‌ ବଶ, ମୂଳା ଆନ୍ଧ ଵଷସ୍ଟଠରେ ଭ଼ୂ୨଼ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଉଦ୍‌ଜାନ› 
ଜଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ © କାବ୍ବନ ସହିଚ ଅନେକ ସୌଗିକର୍‌ ସଛାନ ମିଲ- 
ଥ୍ବବାର୍ର ଶନ୍ଧଗ୍ରତ୍ମରେ ୩ୀଵକଗର ଥ୍ରବା କଥା ଏକାଥର୍‌କେ ଫାର୍କ୍ଚଂଦେଇ ହେବ 
ନାହି । ଆଗାମୀ ଵନରେ୍‌ ବଣ ଗେଂଧ୍ୟଣ। କଗ୍ଵଗଠଲ୍‌ ଶନ୍ନଗ ଡ଼ ସମ୍ପର୍ଚ୍ତର୍‌ 
ଅନେକ ନୁଆ କଥ ଜଣାଘଡ଼ବ | 
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€ 
ନ ଡୀସ୍ଠ ସ୍ତସଞ 


ମଦ୍ାକାଶର୍‌ ବସ୍ତୂ୍ ଯେପଣ୍ଠ୍‌ ଅର୍ସୀମ, ମଢ଼ାକାଣ ସମ୍ପାଳବୀ ପ୍ଠ ବୈଜ୍ଞନ୍ନକ 
ଚନ୍ଥା © ଚେଇନା ସେବହିଉରି ବ୍ୟାସ୍ତ । ଆମେ ସ୍ପଗ୍ନରେ ସୁଦ କଲ୍ପନା କରି 
ନଥ୍ବା କଥା ବୈଜ୍ଞାନକମାନେ କହ଼ନ୍ତ । ଡ଼ଏତ ସ୍ରଥମେ ଚାକୁ ଵଶ୍ବାସ କଣ୍ଠ” 
ବାକ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରସ୍ତୂଚ ନ ଥାଉ। କନ୍ତୁ ସମୟନ୍ଧମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରର୍‌ ଅନେକ 
ଚଥ୍ୟ ଗ୍ରମାଣ ଗାଇଲେ, ଆମେ ସଂସ୍ଫୁକ୍ତ ଉଲ୍ତକ୍ସ୍‌ ମାନବାକୁ ବାଧ ହେଉ । 


ସ୍ପପ୍ତତ କେତେକ ବବୈଜ୍ଞାନକ ମଚ ଵଥନ୍ତ ଯେ ଆମ୍ମ ଆକାଣଚର 
ରଛ୍ଧଥବା ସୁର୍ଯ୍ୟ ଏକା ନୁହନ୍ତୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର୍‌ ଅନ୍ୟ ଗୋଃିଏ ବଛ୍‌ ମଦହ୍ଲାକାଶଦର୍‌ 
ର୍‌ହଅଛ୍ୁ । ଏହା ମନ୍ତରେ୍‌ ମନ୍ଧିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକଃକୁ ଆସେ © ଅଚନକ ନ୍ଦନ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ଧାକାଣରରେ ଅନ୍ତ୍ଧ।ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ । 


ବୈଜ୍ଞାନକମାନଙ୍କ କହ୍ଧବା ଅନୁସାରେ ମହ୍ଧାକାଣରେ ଥ୍ବରବା କୌଣସି 
ତାଗ୍ନ ଏକୁଝିଆ ନାହାନ୍ତ । ସ୍ତଭ୍ୟେକଙ୍କ ସହ୍ଦତ ଅନ୍ଯ ସହ୍ରଯୋଗୀ ଚଢାଗ୍ଵ ରହ 
ଅନ୍ତୁ । ଚାଗ୍‌ମାନେ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ କୋଃି କୋହି କଲ୍ବୋମନିଃର୍‌ ଦୂରରେ ଥବାର୍ର 
ଆମେ ଚାହାକୁ କାଣିଠାର୍ର ନାହୁଁ । ଅଭଢ୍ଯଧ୍ଵକ ଦୁରରେ ଥ୍ରବା ଘାଖାଘାଣି 
ଦୁଇଃି ଆଲ୍ଟ୍‌ଅ ଯେଘର୍‌ ଗୋଵିଏ ଘଣ୍ଛ଼ ଦ୍ବେଖଯାଏକ ସେହଗର୍‌ ଚାର୍ବମ୍ଭାନେ 
ଏକାଧ୍ଵକ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ଆମ୍ଭ ଆଖିକୁ ଏକା ଘଣ୍‌ ଦେଖାଯାଆନ୍ତ । ଜନ୍ତୁ ଅଭ 
ଶଣ୍ଡଶାଳୀ ଦୂର୍‌ସ୍ୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆଵଷ୍କାର୍‌ କଗ୍‌ଯିବା ଫଳରେ ଏହ୍ଲା ଜଣାଠଡ଼ଣ୍ଛୁ 
ଯେ ଢାଗ୍ଵମ୍ଭୀନେ ଏକ୍ସୁହିଆ ନାଦ୍ମାନ୍ତ । ସ୍ତଚ୍ୟେକଙ୍କର୍‌ କୌଣସି ନା କୌଣସି 
ସହଠଯାଗୀ ରଜାଗ୍ଵ ଅଛ୍ଛନ୍ତ । 


ତାଗ୍ାମ୍ଭାନଙ୍କ ଠାର୍ର ଗ୍ରଡ୍ଣ କଗ୍୍‌ଯସାଉଥ୍ୁୁବା ଆଲ୍ଵେକ ରଣିନ୍‌କ୍ୁ ଘସ୍‌କ୍ଷା କର 
ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଚାଗ୍ଵମ୍ଭାନେ ସ୍ଥ ର୍‌ ରୁହନ୍ତ । ସେମାନେ ସ୍ତାୟ୍ରଃ ଦୁର୍ଷାୟ୍ବମାନ 
ଅବସ୍ଥାରେ ର୍‌ହଥାନ୍ତ । ଗୋଵିଏ ତାର୍ଵ ସ୍ବର ଏକ ବା ଇହୁିଁର୍ରୁ ଅଧ୍ଵକ ସହ- 
ଯୋଗୀ ଦାଗ୍ଵ ଥାଆନ୍ତ । 
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୪୯ 


ଆ୍ାମ୍ଭର୍‌ ନିକଃତମ୍ଭ ନଷନ୍ନ ଆଲ୍‌ଫା ସେଣ୍ଟ୍‌ସ୍ଵରୁ ସ୍ରଥମେ ଗୋହଏ 
ନକ୍ଷନ୍ତ ବୋଲ ଧର ନିଆସାଇଥିଲା। କନ୍ଭୁ ଇଃର୍‌ ଏଡ୍ରାର ଆଡ୍‌ ଗୋଵଖିଏ 
ସଦ୍ରଯୋଗୀ ନକ୍ଷଞ୍ଚ ଆବଷ୍କାର୍‌ କଗ୍ଵପିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଲ୍‌ ସେଣ୍ଢ୍‌ସ୍ବ ଏ © 
ଆଲ୍‌ଫା ସେଣ୍ଢ ଝ୍‌-ବ ନାମରେ ନାମିତ କମ୍ବକଳଲଳ୍‌ | ଚଥାଗି ଏ୭କରେ୍‌ କଥା 
ଚଣଷ ଦେଲ ନାହ । ଜନୈକ ବୈଜ୍ଞାନକ ଆଲ୍‌ଫା ଣ୍ଟ ସ୍ବାର୍‌ ଆଉ ଚୋହିଏ 
ସହଯୋଗୀ ନଷ୍ଷନ୍ନ ଆଵଷ୍କାର କର୍‌ବାଠରେ ସ୍ମ ହଲ୍‌ । ଏହାର ନାମ 
ରଖାଗଲା ଗ୍ରୋକ୍‌ସିମା ସେଣ୍ଢୁସ୍ଵ । ତେଣ୍ଣୁ ଆମ୍ଭର୍‌ ଜଳଃରମ୍ଭ ଜକ୍ଷନ୍‌ ସଖ୍ୟାରେ 
ଏକ ନ ହୋଇ ୭ନ ଢୋଇଥୁବାର୍‌ ଜଣାଯା ଏ। 


ଅନେକ ନଷନ୍ନଙ୍କର୍‌ ସହଯୋଗୀ ନଷନ୍ନ ଥ୍ରବା କଥା ବେଜ୍ଞାନକମାନେ 
ଜାଣିସାର୍‌ଲେ୍‌ର୍ଣି । ଏବବେ ଵ ଅନେକ ନଷନ ମହାକାଣେ ଏକ୍ଲୁଃିଆ ଚଦଖା-ଇ 
ସାଆନ୍ତ । ବେଜ୍ଞାନକମାନେ ୟୁଣ୍ତ କରନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରରେ ଥ୍ରବାରୁ ଏଗୁଡ଼କ୍କୁ 
ଦୁର୍‌ବ୍ଧୀଃଣ ସନ୍ତରର୍‌ ଠିକ ଘ୍ବବେ ଦେଣିଡେଉ ନାହିଁ । ଆଚାମୀ ନ୍ଦନରେ ଆଡ଼ର 
ଶଣ୍ତଶାଳୀ ଦୁର୍ରୁବ୍ଧୀଧଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆଵଷ୍କ୍ଵାର କଗ୍ରଗଃଲେ, ଏଗୁଡ୍ରକର୍‌ ସହଯୋଗୀ 
ନକ୍ଷନ ମାନଙ୍କୁ ଆବ୍ରଷ୍କାର୍‌ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଭାରବ । 


ଏ ସବୁ ଭୃଷ୍ଣ୍ଣର୍ର ଵଗ୍ଟ୍‌ର କଲେ କଣାଯାଏ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଝିଏ ନକ୍ଷନ୍ନ 
ହୋଇଥିବାର୍ର ଏହାର୍‌ ମଧ୍ଯ ଏକ ସହଠଯାଗୀ ନୁକ୍ଷନନ ଥ୍ବବା ସ୍ବାସ୍ରବକ । ଏହା 
ନର୍ଦ୍ଦ ଢ୍ଝ ସମୟ୍ଟ୍‌ ବ୍ଯବଧାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଭ୍ୁଃଘାଶ୍ଚ ରେ ସ୍ପଦ୍ଦଷିଣ କର୍ୁଥାଇସୀନର୍‌ । 
ଭେବେ ମନରେ ସ୍ରଣ୍ଧ ଉଠଠ› ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ବର୍‌ଘାଖଠରେ ସୁର୍‌ରୁଲ୍‌ଥିବା ଏହ ର୍ଦ୍ଧ ଗୟ 
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେ ମଦ୍ଘାଳାଣରେ ଦେଶିବାକୁ ଘାଉନାହନ କାରଣ ଳ ? କୌଣସି 
ବ୍ୟଣ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ଟରେ ମହାଲାଣଟର୍‌ ଦୁଇଵି ସ୍‌, ର୍ସ୍ଯ ଦେଶିଥ୍ବବାର୍‌ ସ୍ରମାଣ 
ଆନେ ଏ ରର୍ସ୍ୟନ୍ତ ଗାଇନାହ୍ନଁ । ମଣି ଇଵହାସରେ, ପୁଗ୍ଵଣଣାସ୍କ୍ରେ୍‌ 
କୌଣସିଠାଠର୍‌ ର୍ଦ୍ଗୟ୍‌ ସ .ର୍ସ୍ୟର୍‌ “ବଞ୍ଚନା କରାଯାଇଥିବାର ଗ୍ରନ୍ାଣ ନାଞ୍ଞ । 
ସମ୍ଗ୍ର ସୁଥ୍ୁସୀର୍‌ ସନତାତ୍ଜୁ ୭ ଅଆଣଷ୍କାର୍‌ ମଧ ଏ ସମ୍ମର୍ବ୍ରେ ବଳୀଣସି ଚଥ୍ଯ 
ଯୋଗାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ତ୍ଲହଁ । ତେଣ୍ଣ ସ୍‌ ର୍ଯ୍ୟର୍‌ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହଯଯାଗୀ ସ୍‌ ର୍ସ୍ୟ 
ଥ୍ଵବାର୍‌ ବଶ୍ଵାସ ଯୋଗ୍ୟଚା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘାଇ ପ୍ରଶ୍ଧ ଵାଚୀ ହୋଇ ର୍‌ଦ୍ନବା ଅମ୍ସାତ୍ବର 
ରୁହେ 
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୫୦ 


ବୈଜ୍ଞନକମନେ ଏ ମମଥର୍ଚଣର୍‌ ସଠିକ ଉଥ୍ଯ ଗାଇବା ଗାଇଁ ଅକ୍ମାନ୍ତ 
ଉଦ୍ଯମ ଚଳାଇଛନ୍ତୁ। ଭ୍ଲଦଞ୍ଭୁବବତ୍‌, _ ନୋଶବିଦ୍‌ © ପ୍ରନ୍ନର ଞ୍ଜବଚ୍‌ ମାନଙ୍କ 
ମିଳତ ଉଦ୍ୟମରେ ର୍ଦ୍ଧ ଗପ୍ଟ୍‌ ସ,ର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥି ଜାଣିବ। ଘାଲି ଗବେଚଣାମାନ ଗ୍ବଲୂ 
ରହିଛି। 


ଭୁଚଞ୍ଜଛଚ୍‌ମୀନଙ୍କ ମତରେ ଆମ୍ଭ ପ୍ଭଥ୍ବସ୍ର ଚୁମ୍ଭସ୍ମାସ୍ବ କ୍ଷେୟରେ 
ବାରମ୍ବାର୍‌ ଘର୍‌ବତ୍ନ ସଛ୍ଚ୍ରି । ଆଦମ ଜାଣ ଯେ ସମଗ୍ର ପ୍ରୁଥ୍ପସା ଏକ ଦଣ୍ଡ 
ଚୁମ୍ଭକ ଘର୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ଏହାର ମନର୍ରୁଦ୍ରପୂ ସ୍ପୁଥ୍ଧବର୍‌ ଦୁଇମେର୍ର ସହ୍ବତ 
ସମାନ ସ୍ତ୍ରବନ୍ର୍‌ ରହ ଥାଏ । ଏହାର୍‌ ଉତ୍ଜ୍‌ର୍‌ © ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନର୍ଦ୍ଦଯ ଷ୍ଣ କ୍ଞଗରେ 
ରହ୍ମଥାଏ । କନ୍ତୁ ବବେଜ୍ଞନକମାଚନ ମାଗ୍‌ଚନ ୫ାଇଛି, ଲ୍େ୍ଷ୍ଡୋନ ଆନ୍ଧ ଖଣିକ 
ଦ୍ରବ୍ୟକ୍କ୍‌ ଘଗ୍ବକ୍ଷା କର୍‌ କାଣି ଗାରଛନ୍ତ ଯେ ପ୍ରୁଥବର୍‌ ଚ୍‌ୟମ୍ବୀୟ୍ଠ ମରୁ ନର୍ଦ୍ଦଧ୍କୃ 
ସମ୍ଭପ୍୍‌ ବ୍ଯବଧାନରେ ନକର ନ୍ଦଗ ଘରିବର୍ଚିନ କଣିଥାଏ। ଅର୍ଥାର ଉତ୍ଜ୍‌ର 
ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗକ ଦକ୍ଷିଣ ମେର୍ର ଉତଞ୍ଜ୍‌ର୍‌ ଵଗକୁ ହୋଇଯାଏ । 


କାଲଫର୍ଣ୍ଣିଆର୍‌ ଆଟ୍ଟେକ୍ଟର୍ଗ ରରୁ ସ୍‌ଦ୍ଧ ହୋଇଥବା ସ୍ରସ୍ତର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ 
ମହାସାଗର୍‌ ମଧ୍ଯରେ କୁଡ଼ ରହ୍ରଥଚା ଘଥର୍‌ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧାନ କଲେ ଏହ୍ନ 
ତଞ୍ଜ୍‌ର ସ୍ତମାଣ ମିଳେ । ଏହ ଢଥଯ୍କୁ ଅସ୍ପୀକାର କର୍‌ବାଲୁ ଯାଇ ଚକେକ 
ବେଜ୍ଞନକ ମଠ ନ୍ଦଅନ୍ତ ଯେ ସ୍ଥାମୟ୍ଠ ପ୍ରସ୍ରବ ଯୋଗୁ ଏହ୍ନ ଘଥର୍‌ ଗୁଡ଼କନରେ 
ଚୁମ୍ଭର୍ଲାପ୍ଟ 8୫ ଭୂନ୍ନ ହୋଇଥିବାର୍‌ କଣାଯାଏ । କନ୍ତର ଏଦ୍ନ ମଚକୁ ଅଧ୍ବକାଂଶ 
ବୈଜ୍ଞନ୍ତକ ଗ୍ରହଣ କର୍ଵବାକୁ ପ୍ରସ୍ତ ଚ ଭୁଢନ୍ତ । ସେମାନଙ୍କ ମଚରେ ସୁଧ୍ଵସ୍‌ର୍‌ 
ରୁମ୍ବକ୍ଗୟ୍ଟ୍‌ ଷ୍ଷେନ ଘରିବଦ୍ଚିନ ଦହବା ଏକ ଧାଗ୍ଵବା ହକ ସ୍ତରନ୍ତର ୟ୍ବା ସାହାକ ନର୍ଦ୍ଦସ୍କୁ 
ସମ୍ବୟ୍ବ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘହିଥାଏ । 


ଚକାଟୋର ଦବଵଜ୍ଞନକ ଡାଭ୍‌ଡ୍‌ ଏମ ରୁଣ ଅନେକ ଘଟ୍ବୀକ୍ଷା ନଗ୍ାଶା 
କର୍‌ ଚୁମ୍ବକୀପ୍ଟ୍‌ କ୍ଷେନ୍ଧ ପରିବ ଣ୍ବିନର ସମ୍ଭାବ୍ଯ ସମସ୍ତ ବ୍ଯବଧାନ ନ୍ଧ ରଣ 
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରଛନ୍ତ । ତାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ରତ୍ର # କୋଷ ବଞ୍ଚରେ 
ଥରେ ଲ୍‌ଖାଏ ପୃଥ୍ବଗ୍ର୍‌ ରୁମ୍ଭକ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଷେଦ ଢାର୍‌ ନ୍ଦଗ ଘରବଣ୍ଚିନ କରିଥାଏ । 
ବଵଗର ୭୬ କୋହିର୍ର ଅଧ୍ଵକ ବଞ୍ଚର୍‌ ରଥ୍ୟ ହ୍ମସାଵ୍କକୁ ନେଇ ଘେ ଏହ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ 
ଘହଞ୍ଚିବା କଥା ସଦୋଷ୍ଷଣା କରିଛନ୍ତ । 
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୫୯ 


ଅନ୍ୟ ବକେଚେକ ଗୁ ର୍ରର୍ଛପୁଞ ସଃଣାର୍ର ଜଣାଯଏ ୦ଯ ସ୍ପୁଥ୍ବସୀରରେ ଏକ 
ବଡ଼ ଧର୍‌ଣର୍‌ ଘର୍ଚିବର୍ଚିନ ଘଝିଯାଇଚୁ । ସଂସ୍ତ୭ ବୈଜ୍ଞନକମାନେ କାଣି- 
ପାର୍ଚଚନ୍ତ ଯେ ପୃଥ୍ବସୀବର୍‌ ଡାଇନୋସେର୍‌ସ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର୍‌ ସୀର୍ଦକାୟ୍ଠ 
ସ୍ତାଣୀ ବାସ କରୁଥିଲେ । ସମ୍ବୟ୍ଟନ୍ତମେ ଏମଭାଚନେ ସୁ ୱ୍ସ୍ଗବେ ଲେଇ ଗାଇରଲେ୍‌ । 
ମାନର ଏମାନଙ୍କ ଃଲ୍ବେପ ଘାଇବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କଚର୍‌ ଏଗର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ଯମର 
ସ୍ରକାଣ ଠାଇ ନାହିଁ । 
ଏହାର୍‌ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ କେଚେକ ବୈଜ୍ଞନିକ ମର ଅନ୍ତ 
ଯେ ଏକ ନର୍ଦ୍ଦଂଷ୍ଣ ସମ୍ଭୟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୃଥ୍ବଗ୍କର ଗୀବଜଗଚ ସଂପୂଞ୍ଜ ଘ୍ରବେ 
ଟଲ୍‌ଘ ସାଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ଭୁଥ୍ଵସବର୍‌ ଜଳବାୟ୍ୁଃ ସାଣିସାଗ ଓ ଘରିବବଶରେ 
ବ୍ୟାପକ ଘରିବର୍ଚିନ ସଦ୍ଥ୍ଵବାରୁ ଏଘର୍‌ ଚହଉଥ୍ବବା କ୍ରଥା ଅନ୍ଲ୍ରମାନ କର୍ନଯାଏ । 
ସେମାନଙ୍କ ମଚରେ୍‌ ପ୍ର ୨୬ କୋହି ୬° ଲ୍ଷ ବଃରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ 
ପ୍ତଥ୍ବବର୍ର ୩ଗବଜଗଚ ଚଲ୍ବଯ ଯାଇଯାଇଥାଆାନ୍ତ । 


ଅନ୍ଯ କେଚରକ ବୈଜ୍ଞନକଙ୍କ କହିବା ଅନ୍ଲଵସାଠର୍‌ ଅନେକ ସମଗ୍ବଚର୍‌ 
ନହ଼ାକାଣରୁ ବଶ୍ନ୍ର ଘଦାର୍ଥ ଆସି ସ୍ତୁଥବ ସହ ଧକ୍‌କା ଖାଇଥାନ୍ତ । ଏହ୍ଵ 
ଧକ୍‌କା ଯୋଗୁ” ସ୍ପଥ୍ଵବୀରେ ଅବନକ ଘରିବଣ୍ଟିନ ସହିବା ହୃଏଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇ 
ଘାରେ । ଏହ ମଚକୁ ସମର୍ଥନ କଣାଇ ଡାଭ୍‌ସ୍‌ › ମୂଳ୍‌ର୍‌ © ହତ୍‌ ନାମକ 
ଭନ୍ତଜଣ ବୈଜ୍ଞନନ କଦହନ୍ତ ଯେ ନର୍ଦ୍ଦଷ୍ଣ ସମ୍ଭଗ୍ତ ବଵ୍ଯବଧାନନର୍‌ ଅଚନକ 
ସଂଖ୍ଯକ ଧୂମ୍ଭଦକତ୍ତୁ ମହାକାଣନ୍ଧ ଆସି ପ୍ତୁଥୁଗ୍ନ ସହ୍ରତ ଧଳ୍‌ କା ଖାଇଥାଆତ୍ତ । 
ସେମାନଙ୍କ ଧକ୍‌ କାରର୍‌ ସୃଥ୍ବବର୍‌ ବାପ୍ୁମଣ୍ଡଳ ଓ © ଘର୍‌ଚବଣରେ ବ୍ଯାଗକ 
ପଣ୍ଚିବର୍ଚିନ ଘହିଥାଏ । ଧମ୍ମବକରରୁ © ଦସମାନଙ୍କ ଖର୍ଟଡ। ର ଅଂଶ ଘଢ୍ଜ ଧକ୍କା 
ଖାଇବା ଫଳରେ ପୃଥସ୍ବପୃଷ୍କରୂ ସ୍ତଚୁର୍‌ ସଗିମାଣରେ ଧୂଲକଣା © ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ । ଏମାଚନ ପୁଥ୍ରନା ସ୍ପଷ୍ଣ୍ରୁ ମ୍ପ ଓଘ୍୍ରବେ 
ଆଚ୍ଛାନ୍ଧତ କର ର୍‌ଖଥ୍ମବା ରୁ ପ୍ୁଥ୍ବଗୀ ପ୍ପଣ୍ଫ୍ନର୍‌ ସ୍‌, ଯ୍ୟଳର୍‌ଣ ସ୍ରବେଶ କର୍‌ଘାରେ 
ନାହିଁ । ଫଳରେ ସ୍ପୃଥ୍ଵ୍ଧୀରେ ଅଛକାର୍‌ ଦାହିଯାଏ © ସ୍ପଥ୍ବବର୍‌ ଚାଘମାନ୍ 
ଆଣାତରୀଚ ସ୍ତ୍ରବେ କମ୍ବିଯାଏ । 


ମାସ ନାପ ଧର୍‌ ଏଘର ହେବାରୁ ପ୍ଫୁଥୁୁଗ୍ଣର୍‌ ସକ ଜଗଚ ୫ଥ୍ଟ୍୍‌ ରହବା 
ସମ୍ବବ ହ୍ଦଏ ନାହିଁ । ଗଛମାନେ ଆଲ୍ବେକ ସଂଶ୍ମେଷଣ ନ ପ୍ଟା ସମ୍ପାଦନ କବାକ 
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୫୨ 


ସକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ ମ୍ୂୂଙ୍କ୍‌ବରଣ କରିଥାନ୍ତ । ଏହ୍ନଘର୍ତ୍‌ ସ୍ତରବରେ ସମଗ୍ର ପ୍ଫଥୁବ୍କରୁ 
ଜବ କଗର ଲୋସ ଘାଇସା ଏ | 


ଏଥର ମନରେ ପ୍ରଣ୍ଧ ଉଠେ, %ର ହୁଏ କାହିଁକ ? ଧୂମକେରୁ ମାନେ 
ସଂସବଦ୍ଧ ହୋଇ ପୁଥ୍ବଗ୍ ସହ ଧକ୍‌ କା ଖାଆନ୍ତ କାହିଁକ ? ପ୍ପଥ୍ସର ଗୁମ୍ବକୀସ୍ଠ 
ଚକ୍ଷନ୍ତରେ ପର୍ବଥନ ସଃ କାର୍ିକ ? ପ୍ୁଥୁବାରୁ ମୀବକଗତ ଲେୈସ ଘାଇଯାଏ 
କାହୁଁକ ? 

ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ତଣ୍ମର୍‌ ଏକମା ଉତ୍ତର ର୍ଦ୍ଧ ଖମ୍ହ୍‌ ସକର୍ଯ୍ୟ। ଡାଭ୍‌ସ୍‌, ମୁଳ୍‌ର 
© ହଵଙ୍କ ମତରେ ସ୍କର୍ଯ୍ୟର ସହଯୋଗୀ ନକ୍ଷନ୍ଧ୍ଧଵି ଠାଇିଁ ଏସରୁ ଘଃିଯାଏ । 
ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସହ୍ରଯୋ ଗୀ ନଷ୍ନଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ବରିଧାଖରେ ଏକ ଅଣ୍ତାକ୍ୁ୭ 
କନ୍ଷଘଥରେ ଦୁର ବୁଲୁଥାଏ । ୧କେବେଳଳେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅନକ ଦୁରକୁ 
ଗ୍ବଲସାଏ ଢ କେରେବେଳେ ସ୍ଥର୍ଯ୍ୟର୍‌ ନକ୫ଚର ହୁଏ । ସ୍‌୍ଯଂ'ର୍‌ ନକତର 
ଢ଼ୋଇଥିଲ୍୍‌ ବେଳେ ଏହାର୍‌ ପ୍ରସ୍ସ୍ବରେ ଧୂମକେଭୂମାନ ମହାକାଶରର୍‌ ଦୁଣି 
ରୁଲନ୍ତ ଓ ସମଗ୍ଟ ନ୍ମମେ ୧ସଗୁଡ଼କ ଆସି ପ୍ପୁଥ୍ବର୍ବ ସହ ଧକ୍‌ କା ଖାଇଥାନ୍ତି । 


ଏହ ଢଥ୍ଯ ଆନ୍ରୁ ମାନକ ହୋଇଥ୍ବଲେ ମଧ୍ଯ ଏଥ୍ରପାଇଁ ଚଳେଚେକ 
ବୈଜ୍ଞନକ ସ୍ରମାଣର୍‌ ଅବଭାର୍‌ଣା କଗ୍ଵ୍‌ଯାଇ ଥକ୍ତୁ। ମତ୍ରାକାଣରୁ ଆସିଥ୍ବବା ଧୂମ- 
ବକୁ © ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାଗ୍‌ ଧକ କା ଖାଇ ପ୍ଫଥ୍ପବୀରେ ସଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା 
ଗଥମ୍ଭାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଲ୍ରଧାନ କର୍‌ ଏଵଷଷୟୃଟର୍‌ ଭଥ୍ୟସ୍ତମ୍ଭାଣ ମିଲଘାରନ୍ତୁ । ଏହ୍ନଘର୍‌ 
ଅନେକ ଗଣ ।ଉଘରେ ଗବେଷଣା କର ବେଣ୍ଞନକମାନେ କାଣିଘାରିଛନ୍ତ ଯେ ୨ 
ବୋହି ୮୪ ଲ୍ଷ ବର୍ଷ ବା ଚାର୍‌ ଗୁଣିତକ ସମ୍ଭପ୍ଟ ବଯଯବଧାଳରେ , ଏଗୁଡ଼ିକ 
ସୂ୍ଷ୍ଣ । ଢୋଇ ଛନ୍ତ । ରେଣ୍ଣ ଉଠଗ୍ନେନ ତଞ୍ଜ୍‌ର ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ । 


ସ୍‌ର୍ଯ୍ୟର୍‌ ସହ୍ନଯୋଗୀ ନଷନ୍ଞକ୍କୁ ବେଜ୍ଞନ୍ତକମାନେ ନେମେସିସ ବୋଲ 
ଚାମିଭ କରଚ୍ଛନ୍ତ । ଗ୍ରୀକ ଦେବୀଙ୍କ ନାମଅନ୍ଲ୍୍‌ସାରେ ଏଘର୍‌ ନାମଭକର୍‌ଣ 
କବଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ । ସ୍‌,ର୍ଯ୍ୟଠାର୍ର ନେମେସିସର୍‌ ହ଼ାଗ୍ଵହାର୍‌ ଦୁର୍‌ଚା 
୧୪୪୯ ୧୦୭ ବକାଃଁ କଲେ୍‌ମ୍ବିଛର । ଏଭେ ଦୁୂର୍‌ର୍‌ ବ୍ଯବଧାନରେ ରହ୍ମ୍ଵବା 
ଦୁଇଝି ନକ୍ଷନ୍ତ ମଧ୍ଧରେ ଯେ ବଛନ ସ୍ୟଣ୍୍୍‌” ହ୍ରୋଇଣାରେ, ଏ ନେଇ ବୈଜ୍ଞନକ 
ମ୍ଭାନେ ସନ୍ଦେହ ଘଘୋଷଣ କରିଛନ୍ତ । କାର୍ଣ ଏଠେ ଦୁର୍‌ରେ ଥୁବୀରୁ ଏମାନଙ୍କ 


092011260 0\/ 5।୮।॥|ଠ|ାମ|।|‹ଉ@ 0151.୦0୦।୮ 


୫୩ 


ମଧ୍ଯରେ ଥ୍ଵବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛ କମ୍‌ ହେବ, ଯାଢ଼ା ଫଳରେ କ ସେମାନେ 
ଘର୍‌ମ୍ପର୍‌ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ସିବେ । 


ମଦହ୍ାକାଣରେ ଥ୍ବବା ଅନ୍ୟାନ ଘଦୀର୍ଥ © କ୍ୟୋଶଷ୍କ୍ର୍‌ ସ୍ରସ୍ପବ ଯୋଗୁଂ 
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନେମ୍େସିସ ମଧ୍ଯରେ ଥ୍ବବା ୧ମ୍ବଛ ଛିନ୍ନ ହେବାର୍‌ ସମ୍ଭାବନାକୁ 
ଏଡ଼ାଇ ୍ଧମାଯାଇ ନପାରେ । ରେବେ କେରେକ ବୈଜ୍ଞନକ ମର ନ୍ଥମ୍ତ ଯେ 
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ନେମ୍ବେସିସ ମଧ୍ଯରେ ହବ ରେ ସମ୍ପାର୍ଚ ଥାଇସାରେ) ଜନ୍ତୁ ସେମାନେ 
ଗୋଝିଏ ବନରେ ଆବଵ୍ଧ ହେବା ଟମ୍ବବ ନ୍ଲ୍ୈ । ଅନ୍ଯ ଅର୍ଥରେ କହ୍ନବାକ୍ତୁ 
ଗଲେ ମଦ୍ଘାକାଶରେ ଗଣ୍ଡ କଲ୍‌ବେଲେ ଡ୍ଦଏର ସୂର୍ଯ୍ୟ © ନେମେସିସ ଚକରେ 
ଥର୍‌ ପାଇଁ ଗର୍‌ପ୍ତର୍‌ ଗାଖକ୍ସୁ ଗ୍ଟଲ ଆସି ଥାଇ ଘାର୍‌ନ୍ତୀ ମାନ୍ନ ନର୍ଦ୍ଦଂଧ୍ମ ସମ୍ଭସ୍ପ 
ବ୍ୟବଧାନରେ ୧ସମାଠଚନେ ଘରପ୍ରର୍‌ର୍‌ ନିକଵଚର୍‌ ବହବା କଥା ବଶ୍ବାସ 
ଯୋଗଏ ନ୍ଗୁହେଁ । 


ଆମ୍ଭେଶ୍‌ଗ୍ରୀୟ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନ୍ନକ ମାଇକେଲ ଗ୍ରର୍କଂ ନୋଙ୍କ ରଥ୍ଯ ଅନ୍ଲ୍ସାରେ 
ପୃପଥ୍ବବରୁ ୩ୀବଜଗର ଲ୍ଵେଘ ଘାଇବା ବା ପ୍ୃଥ୍ଵସୀର୍‌ ଚୁମ୍ବକୀପ୍ଟ୍‌ କ୍ଷେନ ଘରିବଣ୍ଢିନ 
ପାଇଁ ନେମେସିସ ବଦଳରେ ସୂର୍ସ୍ୟ ହିଁ ଦ୍ରାପ୍ପୀ । ତାଙ୍କ ମଇଚର୍‌ ସ୍୍ଯ୍ଯ 
ମଦ୍ଘାକାଶରେ ତର୍‌ଙ୍ଗାଦ୍ଵିଭ ଘଥଥରେ୍‌ ଗଭ କରିଥାଏ । ସ୍ୟର୍ଯ୍ୟର୍‌ ଘଣ୍ବ୍ଜିତ 
ଗଚ ସଦ୍ର ସମ୍ଭାଳ ରକ୍ଷାକରି ପ୍ତଥ୍ବଗର ରୁମ୍ବକୀପ୍ଟ ଷେନ ® ଘର୍୍‌ବେଶରରେ 
ବ୍ୟାଠକ ଘରିବଣ୍ଚିନ ସଷିଥାଏ । 


ଏଠାରେ ଉତଛ୍ଛନୈଖ କଗ୍ଵଯାଇଘାଚରେ ୧ଯ, ଥାମ ଗ୍ରପ୍ପା ଘଥରେ ସ୍ତାପ୍ଠ 
୧°୧୦୦୦ ଠକାଝି ସଂଖ୍ଯକ ଢାଗ୍ଵ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଃଏ । 
ଦୁଇଃଵି ଉଞ୍ଜଳ ଯବକାଚକ୍ୁ ଠସୋଡ଼ଲେ ଚଯଘଣି ଆକାର୍‌ ହ୍ରେବ ଆମ 
ଗ୍ରସ୍ବାଧଥର୍‌ ଆକାର ସେଦ୍ନଗରି ବୋଲ ବେଜ୍ଞନକମାନେ ମର ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । 
ଆତ୍ମ ଗ୍ରତ୍ହାଥଥର୍‌ ଲମ୍ବ୍‌ ଏକଲ୍‌ଷଷ ଆଲ୍ବେକ ବର୍ଷ ହୋଇଥୁଲ୍‌ ବେଳେ କେଦଦ, 
ଘ୍ରଳରେ ଏହାର୍‌ ଓସାର ପ୍ରାସ୍ଵ ୨୧ ,° °° ଆଲ୍େକ ବର୍ଷ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ବାଥଥର 
କେନ ଠାରୁ ସାପ ୩°,°୧° ଆଲେ୍‌କ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଚାରେ ର୍‌ଛ୍ମଥାଏ। ଭେବେ 
ଗ୍ରପ୍ପାଧଥ ମଧ୍ଯରେ ମଯ ଦୋଳାପ୍ଟମାନ ଗଭରରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଥୁବା 
ଜଣାଯାଏ । 
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#୪ 


ଆମ୍ ଗ୍ରସ୍ଫାଯଥର୍‌ କେନ୍ଦ କୁ ସ୍ତ ୨୫ କୋଝି ବର୍ଷରେ ସ୍ଯର୍ଯ୍ୟା ସ୍ରଦକ୍ଷିଣ 
କର୍ିଥାଏ । ଏଥ୍ଫ ସହ୍ତ ସନ୍ର୍ଯ୍ୟ ସବୃଦା ଘୋଡ଼ା ଗ୍ବଲମବ ଗରି ଚଳକ୍ଲୁ ଉଠର୍‌ 
ହ୍ଲୋଇ ଗତ୍ତ କରୁଥାଏ । ଏହା ଉଠର୍‌କ୍କୁ ୩୨୬ ଆଲ୍ବେକ ବ୍ ଦୂରର ରର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଯାଇ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିର୍‌ ରହେ । ଘରେ ୩୬୬ ଆଲ୍ବେକ ବର୍ଷ ଭଳକ୍ୁ ଖସି 
ଆସିଥାଏ । ଏହ୍ମ୍ର୍‌ ଚଳକ୍କୁ ଉଗ୍ର ହେଲ୍‌ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରପ୍ଵାଥର୍‌ ସୀମା 
ବାଢାରକୁ ଗ୍ବଲ ଆସିଥାଏ । ସର୍ଯ୍ୟ ଉଘରେ ଗ୍ରୟ୍ଵାଇଥର ମାଧ୍ୟାକଏଣ ପ୍ରଭ୍ରାବ 
ଯୋଗୁଂ ଏଠର୍ଚ୍‌ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରୁସ୍ଟାଥଥର୍‌ ବକନ୍ଦ ସ୍ଥଳରେ ନଥୁବା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ନକ୍ଷନ୍ମମାନେ ମଧ୍ଯ ଏହ୍ନୟର୍‌ ଦୋଳାୟ୍ଵମାନ ଦ୍ଧାବରେ ଗଛ କଣଥାଆନ୍ତ । 


ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନ୍ଦ ଧି .ସମୟ୍ଟ ବ୍ଯବଧାନଠରେ ଚଳକ୍କୁ ଡ୍‌ଗର୍‌ ହୋଇଥାଏ । 
ଏହ୍ନ ସମ୍ଭସ୍ବ ବଷୟ୍ବରରେ ବୈଜ୍ଞନକମାନେ ଭ୍‌ନ୍ନ ଭ୍‌ନ୍ନ ମର ଗୋଷଣ କରି 
ଥାଆନ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଗରୁ ତଳକୁ ଯାଇ ପୁଣିଥରେ ଉପରକୁ ଆସିବା ଘାଲି 
୬ କୋଝି ୨° ଲ୍ଷର୍ରୁ ୬ କୋଵି ୮° ଲ୍କ୍ଷ ବର୍ଷ ସମ୍ବପ୍୍‌` ନେଇଥାଏ । ଏହ 
ଵ୍ଧସାବରେ କେବଳ ଉଗରୁ ତଳଲୁ ଆସିବା ଘାଇଁ ବୀ ଚଳ ଉପରକୁ ଯିବା 
ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ୩ କୋଝି ୧° ଲ୍ଷର୍ର ୩ କୋଝି ୪° ଲକ୍ଷ ବଂ ସମସ୍ଟ୍‌ 
ଲ୍ଗିଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ଉଗରଲୁ ଗଲ୍‌ବେଳେ © ଥରେ ରଳକ୍ୁ ଆସିଲବ 
ବେଳେ ଗ୍ରୟ୍ଠାଥଥର୍‌ ସୀମା ଭ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । 


ଗ୍ରପ୍ଲାଘଥର୍‌ ସୀମ୍ଭା ଅ୭ନ୍ତମ କଣ୍ବା ସାଲି ସ୍‌ର୍ଯ୍ୟକ୍ତୁ ହଜାର୍‌ ହଜାଗ 
ବଷ୍ଷ ସମଘ୍ଟ୍‌ ଲଗି ଯାଉଥ୍ବବ । ଏହ୍ନ ସମଭ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ” ଭ୍ନ୍ନ ସନର୍ଵ ବଣିଷ୍କ 
ଆଣବିକ ବାଦଲ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଗଢ କରିଥାଏ । ଫଳରେ୍‌ ସୂର୍ଯ୍ୟ “ଦେହରେ 
ବ୍ୟାମ୍କ ଘର୍‌ବର୍ଚନ ଘଝି ଯାଇଥାଏ । ପ୍ଥ୍ବଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଭୁଃଘଶ୍ଵ ରେ ଘୂରୁ 
ଥିବାରୁ ଏହ ଘର୍‌ବଣ୍ିନର ପ୍ରତ୍ସବ ସ୍ପୃଥ୍ବଗୀ ଉପରେ ଘଡ଼ଥାଏ । ଫଳରେ ସ୍ରାୟ୍ଠ 
୩ କୋଵି ବର୍ଞ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ଛଥ୍ଵସୀର୍‌ ଚ୍ମ୍ଭକ୍ରୀପ୍ଵ ଷୈନ୍ରେ ଘରିବଣ୍ଢନ 
ସହିବା ସ୍ବର ପ୍ୃୂଥ୍ବବୁରୁ ଜୀବଜଗଚ ସମ୍ପାଚ୍‌ୱିପ୍ବବେ ଲ୍‌ସ ସାଇ 
ସାଇଥାଏ । 


ଗୀବଜଗରର ଲ୍ବେସଃ ପ୍ୁଥ୍ପବ୍ବ ସହ ଧୂମକେକ୍ରୁ ମାନଙ୍କର୍‌ ଧକ୍କା, 
ରୁମ୍ଭକ୍କ୍‌୍ଟ୍‌ 'ଷନ୍ର୍‌ ଘଣ୍ଵିବଣ୍ଚନ © ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ରୋଳାୟ୍ଵନ ଗଭ ଆଣ୍ଢକୁ ବଗ୍ବର୍‌କୁ 
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୫୫ 


ନେଲେ ଜଣାସାଏ ସେ ପ୍ରାୟ ୩ କୋହ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍‌ରେ ସ୍ପଥ୍ଵବ୍ରେ ଏକ 
ବ୍ୟାଧକ ଘରିବଣ୍ଚନ ସହି ସାଉର୍ଛି । 


ଚଚେବେ ବଶ୍ଚିମାନ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ମିଲଥୁବା ବୈଣଜ୍ଞନ୍ତକ ଢଥ୍ଯ ମାନଙ୍କର୍ର 
ସୂର୍ମ୍ୟର୍‌ ସହ୍ମମୋଗୀ ନକ୍ଷନ ନେମେସିସର୍‌ ଉତସ୍ଥିଃ ନେଇ ନର୍ଦ୍ ଷ୍ଟ ସ୍ରବେ 
କ୍ରି କୁହ୍ନାସାଇ ନଠାରେ । ଆଗାର୍ମୀ ନ୍ଧନରେ୍‌ ବୈଜ୍ଞନ୍ତଳମାନେ ନୂଇନ 
ଇଥ୍ୟମାନ ଆବସ୍ହାର୍‌ କର୍‌ ଚନମେସିସ ବଞ୍ଷପ୍ଟରେ ପ୍ରଷ୍ପା ୭ନନ ସ୍ରଦାନ କଶ୍ଵବା- 
ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହ୍ରେଂବ ବୋଲ ଆଣା କଗ୍ବଯାଏ । 
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ସୂର୍ଯ୍ୟ © ପୃଥିଳୀର କଳକାୟୁ ସଲକର୍ଷନ 


ପୂଅବାର୍‌ ( ଘାଣିଘାଗ ଗଣଘୁଭ ଵଷ୍ୟ୍ଟରେ ଏବେ ନ୍ଦ ¦ ଷ୍ଣ ସ୍ରବେ କୁହାଯାଇ 
ନ ପାରେ । କେଉଁ ବର୍ଷ ନରବର୍ଚ୍ଚନର ସ୍ତ୍ରବେ ବର୍ଷା ହେଲ୍‌ଣି ଚ କେଉଁବଞ୍ 
ମାସ ମାସ ଧର୍‌ ମରୁଡ଼ ସଡ଼ଲ୍ଣି | କେଉଁଠି ଅଚ୍ଧକ ଉଜ୍ବପରେ ଲୋକମାନେ 
ମ୍ୁଙ୍କ୍‌ ବର୍ଣ କଲେଣି ଚ କେଉଁଠି ଶୀତର ସ୍ତକୋସ ଯୋଗୁ ବଞ୍ଚୁବା ଅସହ୍ୟ 
ହେଲ୍‌ଣି । 


ଘାଣିଘାଗର୍‌ ଏ ଅସ୍ଵାତ୍ଦନ୍ତକ ଘଣ୍ଵବଣିନର୍‌ କାରଣ ଦର୍ଣାଇବାକୁ ସାଇ 
ବୈ ଜ୍ଞନ୍ତକମାନେ ଅନେକ କଥା କନ୍ଧ ଥାଆନ୍ତ । କେତେକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷଷ୍ଟକ୍ପ 
ଏଦ୍ରାର କାରଣ କହ୍ଧଲେଣି ଭ କେରେକ ବାପୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ପ ସତ୍ତମାଣ 
ବୃଦ୍ଧ କୁ ଏହ୍ଲାର୍‌ କାରଣ ବୋଲ ବଞ୍ଚିନା କଲେଣି । ଅନ୍ଯ ବକେରେକ 
ବୈଜ୍ଞନକଙ୍କ ମଚରେ୍‌ ସାମୁନ୍ଦୂକ ସ୍ରୋଭ ଓ ବାପୂମଣ୍ତଳ ଉ୍‌ଘରେ ଥ୍ରବା 
ଓଜନ ସ୍ତର୍‌ର୍‌ ପ୍ରସ୍ଦ୍ରବ ଯୋଗୁ ଏଘର ହେଉଛି । 


ପ୍ତୃଥ୍ଵ୍ପର ଘର୍‌ବେଣରେ ଗର୍ବବଣ୍ଚିନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଯ ଦାପ୍ଟୀ ଏକଥା 
ହ୍ନଏଭ ଅଚନକ କଲ୍ପନା କର୍ଜି ନ ଥୁବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟର୍‌ ସ୍ତତ୍ଦ୍ରବରେ ସ୍ପୃଥ୍ବର୍ସର୍‌ ବାପୁ - 
ମଣ୍ତଳୀୟ ଗ୍ବପ, ସବନର ବେଗ ୬ ନ୍ଦଗ, ବୁତ୍ଧିଯାଚ୨ କରକାଘାଚ ଏବଂ 
ମୌସୁମ୍ମୀବାୟୁ ସ୍ରବାହ ଆନ୍ଦ ବ୍ୟାଘକ ଭ୍ନବେ ଗ୍ରସ୍ପବ୍ତଚ ହୋଇଥାଏ । ସଂ ର୍ଯ୍ୟରୁ 
ମିଳ୍ଥ୍ଵବା ଚାଘଣଣ୍ଡଂର ସାମାନ୍ଯ ଘରିବର୍ଚିନ ଘଝିଲେ ଚାହ୍ରା ପ୍ରପ୍ରବରେ- 
ପୂଥବୀର ସାଣିଯାଗ ୬ ଘର୍‌ଦବଶରେ ବଧ୍ଯାଥକ ଘରି୍‌ବର୍ଚିନ ଘହିଥାଏ ବୋଲ 
ବୈ ଜ୍ଞିନକମାଚନେ ମର ନଅନ୍ତ । ସ୍‌ ର୍ମ୍ଯ ଢଭାଘର୍‌ ଘର୍‌ମାଣ ଶରକଡ଼ା ୧ ଘ୍ରଗ 
କମ୍ବିଗଲେ ପ୍ଫୁଥ୍ଵବ୍ଧରେ ଏକ ଶୀତଳ ୟୂଗର ଅପ୍ଟମାରମ୍ଭ ଚହ୍ଲାଇଗାଣ୍‌ବ ବୋଲ 
ଜଣାଯାଏ । 


ମହ୍ାକାଣର୍‌ ହଜାର ଡଜାର୍‌ ନଷନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସ୍‌ର୍ଯ୍ୟ ଗୋଝିଏ । 
ଏହ୍ନାର୍‌ ବ୍ୟାସ ସ୍ଥାୟ୍୍‌ ୧୪ ଲକ୍ଷ କଲ୍ଲେମ୍ବିଃର୍‌ । ସ୍‌ ର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ଯରେ ଅହ୍ମରଦ୍ର ଉଶ୍ଵଘ 
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୫୭ 


ସ୍ୂର୍ଷ୍ଣ” ଢେଉଛି । ସ,ର୍ଯ୍ୟର୍‌ କେନ୍ଦୀୟ୍ଟ ଚୀମମାନୀ ସ୍ତାସ୍ଵ ୧ କୋଝି ୪° ଲକ୍ଷ 
ଡଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ ଅଂଃ । ସ୍ୟର୍ଯ୍ୟର୍‌ ବହ୍ଧଦ୍ଦ୍ର ଚର୍‌ ଚାଘମ୍ଭାନ୍ନା ଗ୍ରାୟ୍ଠ ୫୦°°ରୁ 
୬୧୦୦ ଡଗୀ ସେଲସିଅସ ହୋଇଥାଏ | 


ଆମ୍ଭର୍‌ ଧାରଣା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଚ୍ଚ ନ ସ୍ରନବ  ସମଠରିମାଣର୍‌ ଆଲ୍୍‌କ 
© ଉଦ୍ଵ୍ଵଗ ଵକର୍‌ଣ କର୍ଛୁଥଛୁ । ଜନ୍ତୁ ସ୍ତକୁତରେ ନର୍ଦ୍ଂଷ୍ଟୁ ସମୟ୍ଠ ବ୍ୟବଧାନରେ 
ସ୍ଯ୍ୟର ବକରର ଉଦ୍ଵ୍‌ଗରେ ହ ।ସ ବ୍ଣ୍ଠଂ ସହିଥାଏ । ସ୍ରାୟ୍୍‌ ୪୧° ବଣ ଘୂ 
ଗାଲଲ୍ପଣ ସ୍ରଥମେ ଏହ୍ଜ ଚଞ୍ଜିକୁ ଜାଣି ଗାଣିଥିଲେ | ଚସ ନିଜର ଦୁରସଷଣ ନ୍ତ 
ସାହାାଯ୍ୟରେ୍‌ ସ,ର୍ମ୍ୟ ଦେହରେ କଳାଦାଗମ୍ଭାନ ଦେଣିବାଲୁ ସକ୍ଷମ ଢ଼ୋଇଥ୍ବଲେ । 
ଏହ୍ନ କଳା ଦାଗଗୁଡ଼କ ସମ୍ଭସ୍ତ ଜମେ ସ୍ଥାନ ଗର୍ନବଣ୍ଚିନ କରୁଥ୍ବବାର୍‌ ଜଣା 
ସଡ଼ଲ୍‌ | ଘରେ ଜଣା ଘଡ଼ଲ୍‌ ଯେ› ସ୭ ୧୧ ବଷ ବ୍ଯବଧାନରେ୍‌ ଏହ୍ନ ଦାଗ 
ଗୁଡ଼କ ଆଵଘ୍ର୍ର ବ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତ । 


ସ,୍ଯ୍ୟର୍‌ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଭୂୂଳନାରେ ଣୀରଳ ଥ୍ଵିବାର୍ର ଏହ୍ନ ଦାଗ ଗୁଡ଼କ 
କଳା ୧ଦଖା ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହ୍ସ କଳା ଦାରର୍‌ ସ୍କ୍୍ଣଂ ବଷପ୍ଟରେ ବୈଣ୍ଞିନ୍ଧକମାନେ 
ମଇ ଵଅନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ବର୍ସସ୍‌ୁକ୍ତ ଗଖ୍ଵାସ ସହ୍ନତ ସୂର ଚୁମ୍ଭକ୍ମପ୍ପ୍‌ କ୍ଷେନର 
ଗ୍ବସାସ୍ପନନକ ଝସ୍ହା ସହି ଏହ୍ନ କଳା ଦାଗ ଗୁଡ଼କ ସ୍ର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । 
ସ୍‌ର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଠର କୌଣସି ନର୍ଦ୍ଦଶ୍ଖ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ୍ବ୍ବ୍‌ ଷେନ୍ନ ଏଗଣି 
ସ୍ତବର୍ଵସ୍ଟା ସ .୍ଫପି କର୍‌ଗାରେ । ଏହ୍ନ କଳା ଦାଗ ବା ସୌର୍‌କଳଙ୍କ ଗୁଡ଼ କର୍‌ 
କେନ୍ଦ୍, ଅଂଶ ସନ ହୋଇଥୁବାରୁ ଏଦା ଗ୍ରୟ୍ଵାପର୍‌ ଦେଖା ସାଉ୍ଉଥିବା ବେଳେ 
ବଦ୍ଧଃଅଂଶ ଣଞର୍‌ କଳା ହ୍ରୋଇ ଉତଗ୍ରପ୍ଵାର୍‌ ଧାରଣା ସ୍ୟର୍ଣ୍ଣ” କର୍୍‌ଥାଏ । 


ସୈୌଂରକଳଙ୍କ ଗୁଡ଼କ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷ୍‌ ଦ୍ର ଆକାରରେ ସ୍ର୍ଣ୍ବ୍‌” ଦ୍ରୋଇଥାଏ । 
ଏଗୁଡ଼଼କ ସାଧାରଣତଃ ସ୍‌କରଯ୍ୟର୍‌ ବଷୁବ ବୂଞ୍ଜର୍‌ ଅଚନକ .ଦୁର୍‌ରେ ସ ର୍ଥ 
ହୋଇଥାଏ । ସମୟ୍ବ ନ୍ମମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୌରକଳଙ୍କ ମାନ ସ କର୍ଣ୍ଣ” ହ୍ୂଏ। ଏହ 
ସମ୍ବପ୍ଟର୍‌ କେରେକ ପୁର୍ରୁଣା ଦାଗ ଲ୍ସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । 


ନୂଚନ ଦାଗଗୁଡ଼କ ମେର୍ର © ବଧୁବ ବୃଙ୍ଞ୍‌ ଆଡ଼କୁ ଖଛ କରିଥାଏ । 
ଫଳରେ ସ,ର୍ସ୍ୟର୍‌ ଅନେକ ଅଂଶ କଳା ଦ୍ରାଗଦ୍ରାଗ୍ର ସୋଃଂଡ଼ଇ ହୋଇଯାଏ । 
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ଶ୮ 


ଘରେ ଏଦବ ବଡ଼ ଦାଗ ଗୁଡ଼କ ଲୂସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ୬ କେଭେକ ଗ୍ରେଃ ଦାଗ 
ରହେ । ଏହ୍ନଗଣ୍‌ ଏକ ଚନ୍ନାକାର୍‌ରେ ସୌରକଳଙ୍କର୍‌ ହୁ ॥ସ ବ୍ଦ୍‌ଦ୍ଧ ସଶୁଥାଏ । 
କ୍ଷୁ ଦ୍ର ସୌର୍‌କଳଙ୍କ ଗୁଉକର ଆକାର ପ୍ରାପ୍ଟ ୧୫°° କଲେ ମି୫ର ହୋଇଥବା 
ବେଳେ ଭୂୃହଦାକାର ୧ସୌର୍‌କଳଙ୍କ ଗୁଡ଼କ ଆକାରରେ ୫°୬°°° କଳେ" 
ମିଃର୍‌ର୍ର ଅଧ୍ଵକ ହୋଇଥାଏ । 


ସୌଥରକଳଙ୍କର୍‌ ହ ।ସ ବୃର୍ଧଂ ଯୋଗୁ ସ୍ତୃଥ୍ଵବୀ ଉପରେ ଅନ୍ଯ ଏକ 
ସ୍ରଘ୍ରବ ମଧ୍ଯ ଓଡ଼ଥାଏ । ଚସିୀର କଳଙ୍କର୍‌ ସ୍ତପ୍ଵବ ଯୋଗୁ” ଅଚନକ ସମସ୍ଵରେ 
ସର୍ୟ୍ଯାର୍‌ ଚାପମାନା ବର୍ଷ ଯାଇଥାଏ । ଏଦାଦ୍ବାଗ୍ନ ପୃଥ୍ସ ଉତ୍ତସ୍ତ ହୋଇ 
ଙ୍ଘପ୍ତସାର୍ଛଚ ହୋଇଥାଏ । ଫଳତଃ ପୃଥ୍ବଗୀ ଚରୁଃଘାଶ୍ଵ ରେ ଘୁର ବୁଲ୍‌ଥିବା 
କମନ ମ ଉ୍ଗ୍ରହମୀନଙ୍କ ଉରରେ ମଧ୍ଯ ଏହାର୍‌ ପ୍ରଘ୍ନବ ସଡ୍ରେ । 


ସୌଣର୍‌କଳଙ୍କର୍‌ ଉସ୍ୂଦ୍ଚି ଯେଗର୍‌୍‌ ଢେଉନା କାହିଁକ ପ୍ୃଥୁଗ୍ପର୍‌ ଜଳବାୟୁ 
ଉସରରେ ଏହାର ବ୍ୟାସକ ସ୍ରଘ୍ବବ ର୍‌ହ୍ଧନ୍ଥୁ ଏହା ବୈଜ୍ଞନ୍ନକ ମାନଙ୍କର୍‌ ମର । 
ଦ୍ତରୂଚରେ ମୌସୁମ୍ମୀ ପ୍ରବାହଃ ଅଣଞ୍ଣୋଲଆ © ମରିସସର ରୂହ୍ଗ”ଗାତକୁ 
ଅନ୍ମୁ୍‌ଧାନ କର୍‌ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଚସୌର୍‌ କଳଙ୍କର୍‌ ଦ୍ରାସ ଚ୍ମୃ୍ଧଂ ଯୋଗୁ” ଏ ସମସ୍ତ 
ସ୍ତତ୍ଧ୍ବର ଢ୍ରୋଇଥାନ୍ତି । ଣ୍‌ ଚଚନର ଜଣେ କ୍ୟୋଶବ୍ବିଦ୍‌ ମଭ ଅନ୍ତ ଯେ ସୂର୍ସ୍ୟ 
କଳଙ୍କର୍‌ ହ୍ରାସ ଦୃର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପକରେ ବଶଦ ଭଥ୍ଯ ଘ୍ରଗ୍ରଜ୍ର କଗ୍ବଯାଇ ସାର୍‌ଲେ 
ସ୍ପୃଵ୍ପର୍‌ ଘାଣିଘାଗ ବଷ୍ଷଷ୍ଟର୍‌ ସଠିକ ଘୂଙ୍ଵାଘ୍ରସ ନ୍ଧଆଯାଇ ଗାଶ୍‌ବ । ଅନେକ 
ବଷ ଘଟ୍ଵର୍ର ସ୍ତୃଥର୍ମୀର ଭବଷ୍ଯତ ଘାଣିପାଗ ବଷ୍ଷପ୍ଟରେ ନର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଣ ଘ୍ରବେ 
କୁହାଯାଇ ଗାର୍୍‌ବ । 


ସୌର୍‌ କଳଙ୍କର୍‌ ଦ୍ର ।ସ ବୃର୍ଧଂ ସାଇଁ ଦର୍‌କାର୍‌ ହେଉଥ୍ଵବା ସମସ୍ତ 
ବ୍ୟବଧାନ ବଷ୍ପୃଚର୍‌ ଜାଣିବା ଗାାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନଵକମାନେ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଛନ୍ତି । 
ପୁରୁଣା ଗଚ୍ଛର ଗଣ୍ଡ କଲୁ ଘଟ୍‌ଷାକର୍‌ ବେଜ୍ଞାନ୍କମାନେ ଜାଣି ଘାର୍‌ଛନ୍ତ ଯେ 
ସୌର କଳଙ୍କ ହ ।ସ ଘାଇଲେ ଗଳ୍ତର୍‌ ଗଣ୍ଡ ରେ୍‌ କାବ୍ଫନ-୧୪ ଥଣ୍ୁର୍‌ ଘର୍‌ମାଣ 
ବୃର୍ଵଂ ପାଇଥାଏ । 


କେଢେକ ବେଜ୍ଞାନ୍ତକ ସଗ୍ଟକ୍ଷା କର୍‌ ଜାଣି ସାରଛନ୍ତି ଯେ ସୌର୍‌ କଳଙ୍କର, 
ଘର୍‌ବର୍ଜିନ ସନ୍ଧଭ ବାୟ୍ଟୁର୍‌ ନ୍ଦଗରେ୍‌ ଗର୍‌ବ ଣ୍ବିନ ଘହିଥାଏ । ଏଥ ସନ୍ଦର ସ୍ତୁଥ୍ଵବ୍ଧର୍‌ 
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୫୯ 


ଗ୍ଭ ଉ୍ଵଘ, ଝଡ଼ବାର୍୍ୟାର୍‌ ସଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଣ୍ଢର୍କାହୂକା ଠାରେ ସନ୍୍‌ଦ୍ଧ ହୋଇଥ୍ଵବା 
ଓଜନ ସ୍ତର୍‌ର ଗଣ୍ଚିରେ ଘ୍ଵବର୍ଚିନ ସଛିଥାଏ । ଏସବୁ ରଥ୍ୟକ୍ସୁ ଅନୁଧାନ କଲେ 
ସୌ[ର୍‌ କଳଙ୍କର୍‌ ଗରିବର୍ଚିନ ବଵଧୟ୍ଢରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜଣା ସଡ଼୍ବ । 


ସୌର କଳଙ୍କର୍‌ ଘଶ୍ଚିବର୍ଚିନ ଚନ୍ଧଲ୍ଜୁ ଵଶଦ ଘ୍ନବେ ଜାଣି ଘାରଲେ ଗାଣି 
ମାଗର୍‌ ଗୁଟ୍ଫାନ୍ଦୁମାନ ଗ୍ରକାଣ କଣ୍ଵବାରେ ଅସୁବଧଧା ହେବ ନାହିଁ । ଘଗ୍ଟ୍‌ଣ ବଷ 
ଘରେ ପ୍ଭୁଥ୍ବବରେ ମର୍ୁଡ଼ ସତ୍ବ ନା ନାହିଁ ଆଜଠ୍‌ କହ୍ଧଦେଇ ହ୍ରେବ । ସେନ୍ଧନ 
ଆମ୍ଭର ଗ୍ଭଷ୍ଷୀ ସ୍ପଲମାନେ ବୃଦ୍ଷୁଷାଚଜନ୍ନତ ଅନର୍ଶ୍ତ୍‌ ଚ ଅବସ୍ଥାରୁ ରଷା ଘାଇବା 
ଘାଇଁ ସକ୍ଷମ ହ୍ରୋଇ ଘାଶ୍‌ବେ । 
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ମସ୍ତାକାଶଚର ଶଲ୍ବ ସ୍ତଚିଷ୍ଠ। 


ଏକଦ୍ରା ବଣିଷ୍ଣୁ କୈେଜ୍ଞନକ ଚଚଗ୍ଵଡ଼ନଲ୍‌ କନ୍ଧଥିଲେ ଯେ ନ୍ଧନ ଆସିବ 
ଯେଇନବଳଳ ସ୍ପୁଥ୍ବସରେ ଶିଲ୍ପର୍‌ ସଵ୍‌ ନଥ୍ରବ । ସାଗ୍ଵ ସ୍ପୃଥଧବୀ କେବଳ ସୁଷ୍ପ 
ଉଦ୍ୟାନ, ଝର୍‌ଣା› ସମୂଦୃଚଣ୍‌ ପୂର୍ଣ୍ହୋଇ ମଣି ଧର୍‌ ଅବସର୍‌ ବନୋଦ୍ରନ କେ, 
ତାଲ୍‌ଃ ଯାଇଥ୍ଵବ । 


ସେ ୟୁଗ ଆସିବା ବୋଧଡ଼ଏ ବେଣି ଡର ନାହିଁ । ସଂପ୍ରଭଂ- ଆମ୍ଭର 
ବୈଜ୍ଞନ୍ତକମାନେ ମହାକାଣରେ ଶିଲ୍ପ ସ୍ତ୨ଷ୍ଟା ଘାଇି ଯେଘର୍‌ ଚଜୋରଟସାର 
ଉଦ୍ୟମ ଆର୍‌ମ୍ବ କରିଦେଲେଣି ଆମେ ଡ଼ଏଚ ଖୁବ୍‌ ନକରେ ମହ୍ାକାଣରର 
ସ୍ରଯୁ ଚ ଶିଲ୍ପ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ବବଢ୍ରାର୍‌ କଣ୍ଗାର୍‌ବା ! 


ଏବେ ଆମ ପମ୍ପରେ ଶିଲ୍ପ ଘାଇଁ ଯେଗର୍‌ ସମସ୍ଯା ଉପୁକଲ୍‌ଣି ସେ 
ଭୃଣ୍ଣଣର୍ର ମହାକାଶରେ ଶିଲ୍ପ ସ୍ତଃଷ୍ଟ୍ା ଖୁବ୍‌ ଜର୍ରସ୍ ହୋଇପଡୁଛି । କାରଣ 
ସ୍ତଥ୍ଧସରେ ଗଚ୍ଛ ଚ ଥ୍ବବା କଞ୍ଚାମାଲ ଯଥା ଲ୍ହାଘଥର୍‌,› କୋଇଲ୍‌, ବକ୍ଯାଇଶ 
ଆନ୍ଦ ଆଗସ୍ତ ଆସ୍ତେ ସର୍‌ ଆସୁଛୁ । ଚାଂଚ୍ଜଡ଼ା ଆମର ଶଣ୍ତସଙ୍କଵ ଯୋଗୁ 
ଶିଲ୍ପର୍‌ ଭବ୍ଧଷ୍୍ଯତ ଅଛକାର୍‌ ଢୋଲ ସଡ଼୍‌ ଛ୍ରି। ପ୍ୃଥୁସ ସ୍ପଷ୍ଣରେ ଥ୍ରବା ଶିଲ୍ଫ 
କାରଖାନା ଗୁଡ଼କର୍‌ ଅନ୍ୟ ଏକ. ସମସ୍ୟା ଢେଉ ସର୍ବବେଶ ସ୍ତଦୂଣେ । ଗିଲ୍ମରୁ 
ଜାତ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଘଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିବା ଫଳରେ ବା 
ଦୂଷ୍ପିଭ ହଉଛି । ଏହାକୁ ନଶ୍ବାସରେ୍‌ ନେଉଥୁବାର୍ରୁ ମଣିଷ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 
ଏହାର୍‌ ଯଥେଷ୍ଗ କୁପ୍ରସ୍ତ୍ବ ପଡ଼ୁ ® । ଏଘପରିଳ କେତେକ ବୈଜ୍ଞନ୍ତକ କହନ୍ତ 
ସ୍ପଧ୍୪ବରେ ଶିଲ୍ପର ଅଭ୍‌ବୂ୍ତଂ ହିଁ ମାନବ ସମାଜରେ କ୍ଯାନ୍‌ସର୍‌ ଗ୍ବେଗ 
ଭୃଦ୍ଧ ର ମୁଖ୍ଯ କାରଣ । 


ଏଢଦ୍‌ ଭ୍ନ୍କ ପୁଥ୍ବସରେ ଶିଲ୍ପ ଅଭ୍‌ଚୂତ୍ତଂ ଯୋଗୁ” ଯେଉଁ ଶଢ଼ ଶହ 
ଏକର୍‌ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଘଡ଼ ଛି, ସେଥୁପାଇଁ ଗ୍ବଜମ୍ଭି କମ୍ମିଯାଉଛୁ © 
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୬୧୪ 


ମଣିଞ ପାଇଁ ବାସଘ୍ରାନର ଅସ୍ତ୍ରବ ହେଉଛ୍ଥ । ଏସବୁ ଦୃର୍ଣ୍ଣ ର୍ର ଵଗ୍ଵର୍‌କଲେ 
ମହାକାଣ ଶିଲ୍ପୀକର୍‌ଣ ଆମ୍ଭ ଗାଲି ଏକ ୟୁନ୍ଧଗାଗ;ସାଗୀ ଆହ୍ଲାନ । ମହାକାଣରେ୍‌ 
ଶିଲ୍ପ ସ୍ତଃଶ୍ଧା କଥାଶା ଆମକୁ ଵିକଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲ୍ବଗୁଥୁଲେ ବ୍ର ବାସ୍ତବତା 
ଦୃବ୍ଗୁର୍ରୁ ଏହା ସେଚେ ଅସମ୍ବବ କ୍ଲ୍‌ହେଁ । ଣିଲ୍ଭ ଘଇଁ ଦ୍ରର୍‌କାର୍‌ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ 
କଞ୍ଚାମାଲ ମଦଡ଼ାକଳାଣର୍‌ ଗ୍ରଡ, ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କବର୍‌ ପୁର୍‌ ର୍‌ଦଛଛ୍ରି। ଆଘୋଲ୍ବେ © 
ଲୂନାର୍‌ ମହାକାଣ ଅଦ୍ଠସାନର୍ୁର ସଂଗ୍ରହ କଗ୍ଵଯାଇଥୁବା ଚଥ୍ୟମାନଙ୍କରୁ କଣାଠଡଣି 
ଯେ ଚନ୍ଦ୍‌, ସ୍ୃୃଷ୍ଣର୍‌ ସ୍ତଚୁର୍‌ ଘର୍‌ମାଣବର୍‌ ଖଣି ଜଦ୍ରବ୍ନ୍ଯ ପୁର ରହ୍ମଛି । ଲୌ 
ଆଲୂମିନଅମ୍‌, ମ୍ୟାଗେ । ସଵପଟମ୍, କାଲିସିସ୍ଟମୁଃ ମାଙ୍ଗାନକଃ ସିଲ୍‌କାଃ ଗଛକ› 
ଥୋଶ୍ଵସ୍ହମଃ ପୁଗ୍ଵନପ୍ବମ ଆନ୍ଧ ୟଦବାର୍ଥ ଚନ୍ଦ ସ୍ତୃଷ୍ଣରେ ର୍‌ଵ୍ଧଥ୍ଵବାର୍‌ ଜଣାଯାଇଛ୍ଛ । 
ରା ସହର ଅନେକ ଘରିନାଣବର୍‌ ଉଦ୍‌କାନ ଅମୂକାନ ଓ ହଲପ୍ଟମ ଆନ୍ଧ ଗ୍ୟାସ 
ମଧ୍ଯ ରହୁଛି । 


ଚନ୍ଦ ସ୍ପୃଣ୍ଟରେ୍‌ ସ୍ରାପ୍ଟ୍‌ ଗ୍ଭକଡା ୩୫-୪° ଘ୍ରଗ ଅମ୍ପ୍ୁଜାନ ଅକ୍ତୁ । ଏହା 
ବଭ୍ନ୍ନ ଅକ୍‌ସାଇଡ଼ ଆକାର୍‌ଂର୍‌ ରହିଥ୍ଵବାର୍ର ଗ୍ଵସାପ୍ଵନ୍ନକ ସ୍ତନ୍ନସ୍ଟାରେ ଅଲଟା 
କଗ୍ଵଯାଇ ଶ୍ଵାସନତପ୍ଟା ରଥା ଶିଲ୍ଧ ଚୁଷନ୍ନଟର୍‌ ଦହନ ପାଇଁ ବ୍ଯବଢ଼ାର୍‌ କଗ୍ଵଯାଇ- 
ଘାଚର୍‌ ! ସେବଗରି କମ୍‌ ମାଧ୍ଯାକର୍ଶଣ ଥ୍ବବା ହେଲୁୂର୍ର ପ୍ପୃଥ୍ଵବ୍କରେ ଖଣ୍ରିକ ପଦାର୍ଥ 
ଉତ୍ମେଳନ ଗାଲି ଯେନରେ ଣଣ୍ଡ ଅସଚସ୍ହ ଦୁ ଏ ଚନ୍ଦ ସ୍ତୃଷ୍ଟ୍ରେ ତାଠାରୁ ଯଥେଞ୍ଗା 
କମ୍‌ ଶଣ୍ଡ ଦର୍‌କାର୍‌ ହେବ । 


ଏତଲା ଚ଼୍ଡ଼ା ମଙ୍ଗଳ ଓ ବ୍ମୁଦ୍ରପ୍ରଭ ଗ୍ରଡ ମଧ୍ଯରର୍‌ ଥ୍ବବା ଗହାଣ୍ଣପୁଞ୍ଜ ବଦନରେ 
ଵଭ୍‌ନ୍ନ ସ୍ତକାର୍‌ର୍‌ ଖଣିକ ଘଦାର୍ଥ ର୍‌ଛଛି ଯାହାଳ ଗିଲ୍ଧ ପ୍ରଶଣ୍ଣା ପାଇଁ ବେଶ୍ବ୍‌ 
ଉଠଯୋଗୀ । ଚନ୍ଦ ପ୍ରୁଷ୍ଟୃରେ ଥଧ୍ଵଳ ଥଙ୍ଗାର୍‌ଜାର (୦୮୪୦୮୦ ପଦାର୍ଥ 
ନଥ୍ବବାରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ଯା ସୂର୍ଷ୍ଣ” ହୋଇଥାନ୍ତା ଚାଢା ଗ୍ରଦାଣ୍ଣପୁଞ୍ଜ ଦ୍ବାଗ୍ଵ 
ସମାନ୍ଧତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଚନକ ଆଖା କରନ୍ତ । 


ଶଣ୍ଡ ଘାଲ୍‌ ମହାକାଶରେ୍‌ ସେଭେ ଅସ୍ତୁବଧାର୍‌ ସମ୍ପ ଖୀନ ଢେବାକ୍କୁ ୭ଡ଼ବ 
ନାହୁଁ । ମଢ଼ାକାଣର୍‌ ବସ୍ତୂଚ ଇଲ୍ବାକାରେ୍‌ ସୂର୍ଯ୍ୟ ର୍‌ଣ୍ଜିକ ସଡ଼ୁଥିବାର୍ର ଏହାକୁ 
ଶଣ୍ତୁର୍‌ ଜ୍ତସ୍ସ ରରଂଘ ବ୍ୟବଢାର୍‌ କଗ୍ଵାଯାଇ ାତ୍ଚିବ । ଏକ ଦ୍ବସାବରୁ ଜଣଯାଇଛି 
ଯେ ପୁଥ୍ବଗ ପ୍ଣ୍ତୃତର୍‌ ଏକ ନର୍ଦ୍ଦଷ୍ଧ କ୍ଷେନଫଳ ବଶିଞ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯେଭ ସୌର୍‌- 
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୬୫ 
ଶଣ୍ଡ ଘାଏ ମହାକାଶତର ସମ୍ଷେନଫଫଳ ଵ ଶିଷ୍ଣ ଗୌଃିଏ ସ୍ଥାନ ତାର ଦଶଗୁଣ 
ସ୍ପୌରଣଣ୍ତ ଠାଇଥାଏ । 

ମହାକାଶରେ ଶିଲ୍ଗ ସ୍ତଶଣ୍ତ୍ରା ଯାଇଁ ସ୍ରଥମେ ସୌରଣଣ୍ତ ବଦୁୟୁଚ୍‌ ଶଣ୍ତରେ 
ରୁଘାନ୍ତରଭ କତ୍ବାକୁ ହେବ । ଚନ୍ଦ ପ୍ୁଷ୍ଟୁରେ ମିଳୁଥ୍ବବା ସ୍ତଚ୍ର ସରିମାଣର 
ସିଲକାଲୁ ସୌରଣଣଲ୍ତ ସଗ୍ରହ କରିବାପାଇଁ ଦର୍ଣଣ ୭ଆର୍‌ କର୍ଵିବାରେ ବ୍ୟବହାର୍‌ 
କଗ୍ଵଯାଇ ଘାରବ । ଏହ୍ନ ଦର୍ମଣ ଉଗରେ କଲୁ ମି ନୟ୍ଵଯମର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଦେଇ 
ସୌରଗଣକ୍ତ ଙ୍ଗଗ୍ରହ କଗ୍ରଯିବ । ଘଟର୍‌ ଏହାକୁ ଟସିଂର୍‌ ବ୍ଯାଃଗ୍୍‌ୀ ଦ୍ରାଗ୍ବ 
ଵଦ୍ୟୁଚ୍‌ଣଣ୍ତରେ ରୁଘାନ୍ତରତ କର ବ୍ୟବହାର୍‌ କଗ୍ଵଯିବ । 


ଏହ ଶିଲ୍ମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁବଧା ହ୍ରେଉଛ୍ି ସୁଥ୍ଵର୍ଵ ସ୍ପଣ୍ତ ଘର୍‌ ମହାକାଶରେ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳକ ଘଦାର୍ଥ-ମୁକ୍ତସ୍ବବେ ଉଡ୍‌ ନଥ୍ରବାରୁ କାରଖାନାରେ ସ୍ରସୂୁ ୭ 
ବେଳେ ନହାକାଶର୍‌ ଧାରୁଗୁଡ଼ିକରେ ଅପମ୍ବିଶ୍ରଣ ହେବାର ସମ୍ବାବନା ନାହୁଁ । 
ମହାକାଶ ଶିଲ୍ପ ସାଇ ବୈଜ୍ଞନକମ୍ଭାନେ ଚନ୍ଦ୍‌ ପ୍ପୃଣ୍ଣ ବା ଚତ, © ସୁଥ୍ପବର୍‌ ମଧ୍ଯ- 
ଘ୍ପଗରେ ମାଧ୍ୟାକ୍୍ଣ ମୁକ୍ତ କୌଣସି . ସ୍ଥାନକୁ ଘସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତ । ମହାକାଶରେ 
ରହଥ୍ବବା ଶିଲୂ କାରଖାନା ଏକ ନର୍ଦ୍ଦଷ୍ଣ କକ ସଥରେ ସୁଥ୍ପବା ଗ୍ଭର୍‌ଘଃରେ 
ଘୁୂରିବାକୁ ଲ୍‌ଗବ । ଏ ଶିଲ୍ପର୍‌ ଆକାର, ଉପଘଛ୍ଥି ୬ ଗଛ ସମ୍ବଛରେ ଏବେ 
ଅନେକ ମଡ଼େଲମଭାନ ସ୍ତକାଣ ଠାଇଲଣି । 


ତନ୍ନଧରୁ ନଲ୍‌ଙ୍କ କନ୍ଧବା ଅନ୍ଲଯାୟ୍ଠୀ ଶିଲ୍ପ କାର୍‌ଖାନାଝି ୧ କ,ମି. ଲମ୍ବ 
© ୨୬୦୭ ମ୍ିଃର୍‌ ବଶିଞ୍ଣ ଏକ ସିଲଣ୍ତର୍‌ ଆକାର୍‌ରେ ହେବ । ଏହ୍ରାର୍‌ ଉପର 
ଅଂଶରେ ସୌରଣଲ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଲା ଘାଇଁ ଚକତୋଝ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଘଣ 
ଲ୍‌ଗଧ୍ଵବ। ନମ୍ବ ଅଂ୧୦ର୍‌ ଶିଲ୍ମ ଘାଇଁ ଆବଶ୍ଯକ ହେଉଥ୍ଵବା ସନ୍ତ୍ଵପାଭ 
କମ୍ପ୍ୟ ୫ର୍‌ © ବୈଜ୍ଞନକଙ୍କ ର୍‌ହ୍ବବା ସର ରହବ । ଦରକାର ଘଡ଼ଲେ 
ଏଥ୍ପରେ ଅଧ୍ଵକା ଲୋକଙ୍କ ଗାଲି ରହବାର୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍‌ହେବ । 

ସମ୍ଭଗ୍ର କାର୍‌ଖାନାହିର୍‌ ଓକନ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଵନ ହେବ ବୋଲ 
କଳନା କଗ୍ନଯାଇଛି । ଏହା ପଣ ୨° ସେକେଣ୍ଡରେ ନଜ ଅଧ ରଗୁଘାଶ୍ଟ ରେ 
ଥରେ ଦୁର ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର ଅକ୍ଷ ସବ୍ଵଦା ସୂର୍ଯ୍ୟକ୍କୁ ମୁହଁ କଣ୍‌ ର୍‌ଦ୍ନବ । 
କଞ୍ଚାମ୍ଭାଲ `® କାରଖାନାଜାଭ ଘଦାର୍ଥ ନେବା ଆଣିବା କର୍ଚବା ଠାଣ୍‌ ଏଥରେ 
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୬୮୩ 


ଚଗାଝିଏ ଡକ୍‌ ରହବ । ଫଳରେ ସେ କୌଣସି ମୁଦଢୂୁଥିରେ ପ୍ରଥ୍ରବର୍ର 
ମହାକାଣଯାନ ଏଠାଠର୍‌ ଅବଚର୍‌ଣ କରିପାରିବ ଓ ଏଠାରୁ ବାଦ୍ାର୍‌କ୍ଵ୍‌ 
ଯାଇପାଣ୍‌ବ । 


ମଦ୍ଘାକାଶ ଶିଲ୍ପରେ ସେଜିସକୁ । ଘଦାର୍ଥ ଗ୍ରସ୍ତୁତ କଗ୍ଵଯିବାର ଲଷ୍ଯୟ 
ରଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼କ ଢେଲ୍‌ ଇମ୍ପାତ› ସ୍ରମେଣ୍ଟ) କାଚ, ଲୌହଜାଭ ପଦାର୍ଥ 
କମନନମ ଗ୍ରାଫାଇ୫, ଲଗା ସଫା ସାରୁ, ଵୟ୍ଢନ୍ତ ଏସିଡ୍‌ ଇତ୍ୟାଦଧ । 


ମହାକାଶରେ ଣିଲ୍ଗ ପ୍ରଶ୍ଣ୍ଟା ପାଇଁ ୟୁକ୍ତଗ୍ଧଷ୍ଣ୍ୁ ଆମ୍ଭେରିକାର୍‌ ବବଜ୍ଞନକ- 
ମାନେ ସଂସ୍ରଭ ଖୁବ୍‌ ବଜାର୍‌ସୋର୍‌ରେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତ। ଏବବ ନାସା 
କଣ୍ଜିଘ୍ଷ ମହାକାଣର୍ତୁ ଅଣାଯାଇଥ୍ରବା ଘଦ୍ଧାର୍ଥ ଉଗରେ ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଘଗ୍ଵାକ୍ଷା ଚଳାଇ 
ମହାକାଶ ଶିଲ୍ଫଗର୍‌ ସଫଳରା ବଧ୍ଧୟରେ୍‌ ଅନ୍ରଧାନ କରୁଚନ୍ତ । ଆଗାମ୍ମୀ ଦଶକ 
ମଧ୍ଯରେ ମହାକାଶରେ ଶିଲ୍ଗ ସ୍ରଣଣ୍ଟତା ପାଇଁ ଚସମାଚନ ଆଶା ଗୋଷ୍ଠଣ କରଛନ୍ତି । 
ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ପ୍ୁଥ୍ବବ୍କବାସୀ ଅନ୍ଯ ଏକ ଯୁଗରେ ସଦାର୍ଖଣ କଣିବେ । 
ଚସଭବବଳେ ସମଗ୍ର ସ୍ତୃଥ୍ବବୀ ଏକ ଗିଲ୍ପବସ୍ସ୍ଵନ ସ୍ରଦୂଷଣର୍‌ବ୍ମଚ ଗ୍ରହ ଘାଲଖି 
ଯାଇଥୁବ । କେବଳ ମଣିଷର ବାସସ୍ଥଳୀ, କ୍ଭୁତ୍ଧ୨ଃଷନ, ଜଙ୍ଗଲ୍‌ ଓ ସୁଷ୍ପ 
ଉଦ୍ୟାନରେ ଗ୍‌ଷ୍ଦହୋଇ ପୂଥ୍ଵବା ଏକ ନୂଚନ ରୁଣ୍ ଧାରଣା କଣ୍ଢବ । ଜତ୍ତବେଶ 
ସ୍ତଦୂଷ୍ଣ ବା ଗଙ୍ଗାନସ୍କ ଦୁତ୍ମରକରଣ ଆମ ଗାଇଂ ଆଉ ମୁଣ୍ଡବ୍ଯଥାର୍‌ କାର୍ଣ 
ହ୍ଲୋଇ ନଥ୍ବବ । 
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ମହାକାଶଠଚର ଫସଲ ଗୁଳି 


ଘାଣି ଉଠରେ, ଘଚ ଉଗରେ ବା ମରୁଭୁମିରେ ଫସଲ ଗ୍ୃଷ କରିବା 
କଥା ଶୁଣାଯାଇଥାଏ । କନ୍ତୁ ମହାକାଶରେ ଫସଲ ଗ୍ବଷ କରିବା ଠେ ସମ୍ଭବ 
ଏକଥା ଘ୍ରବଲେେ ବେଶ୍ଵ ଲୌରୂଡ଼ଳ ଜନ୍ତେ । ମହାଳାଣରେ ଫସଲ ଗ୍ଵଷ୍ଠ କର 
ସଫଳ ହେବା ଭୂଳନାରେ ସମସ୍ଯା ଯେ ସଥଥଷ୍ଗା ଅଧ୍ଵକ ଏହାକୁ କେଦ୍ନ 
ଅସ୍ବୀକାର କର୍‌ ଘାଛ୍ିବେ ନାହିଁ । ଚଥାଘି ବେଜ୍ଞରନକମାନଙ୍କ ଗବବେଷଣା ଫଳରେ 
ସନସ୍ତ ସମସ୍ଯା ଦୁର ହୋଇ ମହାକାଶରେ ଫସଲ ଗ୍ଭଞ୍ତ କଗ୍ଵଯାଇ ଘାରିବ 
ଏଥୁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । 


ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ୍ନରେ ଜଳ © ଗନ୍ତଲ୍‌ ତା ଥ୍ରବା କଥା କେତେକ ବେଜ୍ଞନିକ 
ମଭ ଦଦଲେଣି । ତେଣୁ ସେଠାରେ ଘସଲ ଗ୍ଟଷ୍ କରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଣା ସାଧ 
ହେବ ନାହିଁ। ଜଳ ଓ ଗଚ୍ଚ ରଵ୍ମଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବାୟୁମଣ୍ତଳ 
ର୍‌ହ୍ମଥ୍ରବ ଏହା ଅନ୍ଲ୍‌ମାନ କଗ୍ଵଯାଏ । ଚଥାପି ଏ ସମ୍ବଛଠର୍‌ ନର୍ଣ୍ଣ“ଂଚ ଘ୍ରବେ 
ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ମ କଗ୍ନନ ଯିବା ଠର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଫସଲ ଗ୍ବଷ୍ଠ ବ୍ଷୟ୍ଠରେ 
କଞ୍ଥି କ୍ମୁହାଯାଇ ନମାରେ । 


ଚନ୍ଦ, ପ୍ୂଣ୍ର୍ର ସଂଗ୍ରହ କଗ୍ଵଯାଇଥ୍ୁବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଏଠାରେ ମାଂ 
ରଵୁନ୍ଥ, ଵନ୍ତୁ ଘାଣି ବା ଝବନ ନାହିଁ । ଏଡ୍ରା ଫସଲ ଗ୍ତଷ୍ଣ ଘାଇ ବେଶ୍‌ ସମସ୍ୟା 
ସୂର୍ଣ୍ଣଂ କର୍୍‌ବ । କନ୍ତୁ କୌଣସି ଉଗାୟ୍ଵରେ ପ୍ଗଥ୍ଗ ପ୍ଣ୍ଟ୍ୁର୍ର ପାଣି ୬ ଘବନ 
ଚନ୍ଦ, ପ୍ତଷ୍ଟୃକ୍ୁ ବୋହ ନଥାସାଇ ଘାରିଲେ ଏ ସମସର୍‌ ସମଧୀନ ହୋଇ 
ଘାର୍‌ବ । ଫସଲ ଗ୍ଳଷ୍ତ ଗାଇଁ ଏକ ନରୁଜ କୋଠସ୍ଵୀ କର୍‌ ଏହା ମଧ୍ଯରେ ଜଳ 
© ବାୟୁକୁ ରଖିବା ଘାଇଁ ହେବ । ଣ୍ଣ ଗଚ୍ଛ ବାୟୁର୍ର ଅସୀାର୍‌କାମ୍ପ © 
ଅମ୍ପ୍ୃକାନ ନେଇ ନଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ । ସ୍‌,ର଼ୟରୁ ଆଲ୍କ ସଂଗ୍ରହ କର୍‌ 
ଗଚ୍ଛ ମଧ୍ଯ ଖାଦ୍ୟ ୭ଆରି କରି ଗାଣ୍ଢବ । ସୁବଧା ଡ୍ନେଲେ ମଣିଷ © ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ପ୍ରାଣୀ ଏହ୍ବ ନଜ୍ମୁଜ କୋଠଟ୍ନୀ ମଧ୍ଯରେ ବାସ ମଧ୍ଯ କଣ୍ଢ୍‌ ଘାରନ୍ତ । ଫଳରେ ଗଚ୍ଛ 
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୬୫ 


ର୍ୟାଗ କର୍ରୁଥିବା ଅମ୍ପ୍ୁକାନକ୍କୁ ସେମୀନେ ନଶ୍ବାସଃର୍‌ ବ୍ଯବହାର୍‌ କଣ୍ଢ ଗନ୍ଥ 
ଠାଇଂ ଦ୍ରର୍‌କାର୍‌ ଢେଉଥ୍ଵବା ଅବ୍କାର୍‌କାମ୍ପ ୭ଆର କର ଘାର୍‌ବେ । 


ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଯମାଚ ମହାକାଶର୍‌ ଶୁନ୍ଯଚା ୟ୍‌ଠରେ୍‌ ଫସଲ୍‌ ଗ୍ବର୍ତ 
କରିବାକ୍ମୁ ବେଜ୍ଞଳକମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେଣି । ମାଝି, ଘାଣି ସବନ ଓ 
ମାଧ୍ୟାକଷ୍ଣଣ ଶକ୍ତ ନଥ୍ୁବା ମହାଣୂନ୍ଯରେ୍‌ ଫସଲ୍‌ ଗ୍ହସ୍ତ ଯେ କଣଣ୍ଠି ସମ୍ଭବ 
ଭବ ଚାଡ଼ା କଲ୍ପନା ମଧ୍ଯ ଗନ୍ତା କଗ୍କାଯଇ ନ ଗରେ। କନ୍ତୁ ବୈ .ଲଳକ- 
ମାନଙ୍କ ସାଇ” ଏଦ୍ରା ସେଚେଶା କଞ୍ଗୁକର୍‌ ଣ୫ପ୍ଟ ନୁହେଁ । କ୍ୁୁଛମ୍ଭ ସ୍ବବେ ସବୁ 
କନ୍ଛି ସୂର୍ଣ୍ଣଂ କର୍‌ ବୈ ଜ୍ଞନ୍ଧକମାନେ ଫସଲ ଗ୍ହଷ୍ତ କରବା ଠାଇଁ ଭନ୍ଜା କଲେଣି । 


ମଦ୍ୟାଶୁନ୍ୟରେ୍‌ ଦ୍ରରଣୁନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଚ୍ଛ ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ବବ ଜ୍ଲର୍ହେଁ । 
ମାଧାକର୍ଣେ ଶଣ୍ତ ନଥ୍ବବାର୍ର ଗଚ୍ଛରେ ଘାଣି ନ୍ଦଥାଯାଇ ଗାର୍‌ବ ନାହୁଁ । ଗନ୍ର୍‌ 
ଚଚର୍‌ ଅଭ୍‌ର ସ୍ନବେ ଭୃର୍ଢ ଘାଇବ । କମ୍ିର୍‌ ମାଝି ସରୁ ଧୂଲ ହୋଇ ଆକାଣରେ 
ସୂର୍‌ର୍୍‌ୁଲବା ଙଫ ଳରେ ମହା କାଣଚର୍‌ ଫସଲ୍‌ ଗ୍ଵଷ୍ କରିବା ସମ୍ଭବଗର୍‌ ହେବ 
ନାହିଁ । 


ଏସବ୍ଦୁ ସମସ୍ୟାର୍‌ ସମାଧାନ ଦଦହ୍ଲାଇ ଗାଣିବ ବୋଲ ବୈଜ୍ଞନ୍ତକମାନେ 
ମତ ଦେଲେଣି । ଫସଲ୍‌ ଗ୍ଭ ଘାଇଁ ମହାକାଣରେ ଏକ ନର୍କ କୋଠସ୍ବୀ 
ର୍‌ଖା ଦ୍ରେବ । ମାଧ୍ଯାକ୍ଣଣ ବଳ ସୂର୍ଣ୍ଣଂ ଢେବା ଘାରି ଏହାକୁ ଖୁବ୍‌ ଜୋରରେ 
ନଜ ଗ୍ଭର୍‌ ସାଖରରେ ଦୂରପିବ । ଫଳନର୍‌ କୋଠସ୍‌ ମଧ ଜର୍‌ ଥିବା ମାଃି ଓ 
ପାଣି କୋଠଗ୍‌ର୍‌ ବାନ୍ଥରେ ଲ୍ରସିବ । ଏବ୍ର ନାଵର୍‌ ଉବର୍‌ଚା ବୂର୍ଧଂ ଗାଇ 
ବକେଭେକ ଗ୍ରସାପ୍ଵନ୍ନକ ସାର୍‌ ମଧ୍ୟ ବକାଠଗ୍ନ ମଧରେ ବ୍ଯବହାର କଗ୍ବସିବ । 
ଏଥର୍‌ ବଵକୋଠସ୍ବୀ ମଧ୍ଯଃର୍‌ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାନ୍ନ ଉଠରେ ଥୁବା ନାଃରେ୍‌ ଲଗା 
ଯିବ । ଗଳ୍ଥ ଗୁଡ଼କ ମାଧାକର୍ଣଣ ବଳ, ମାଝି, ସାର, ପାଣି, ସବନ ଘାଇ 
ମ୍ଵାତ୍ଧବ୍ଵକ ଘ୍ରବେ ଭୃର୍ଧଂ ଘାଇବ । ଗଚ୍ଥର୍‌ ଘନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତସ୍ରୁ ଡ ୭ହବା ଘାଇ 
ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଗିକ କଲୁ କୋଠଗ୍ବ ମଧରେ ସ୍ରଂବେଶ କରିବାର୍‌ ବ୍ଯବସ୍ଥା କଗ୍ଵସିବ । 
ଏହ୍ୂଘର୍‌ ଚକତେ ଶହ ସୂଷ୍ରାପ୍ବମାନ କୋଠଗ୍ବୀ ଦ୍ରାଗ୍ବ ମହାକାଶରେ ଫସଲ୍‌ 
ଗ୍ଭ କତ୍ଚିବା ସହ୍ରକସାଧ ହୋଇ ଘାର୍‌ବ । 
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ମଦହାକାଣଠରେ ସମ୍ଭସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫସଲ୍‌ ଗ୍ଟଷ କଗ୍ଵଯାଇ ଘାଣିବ ବୋଲ 
କଣା ଯାଇଛ୍ଜି । କମ୍ବ୍‌ ଵନଚର୍‌ ଅମଳ ଢେଉଥ୍ବବା ଫସଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକର୍‌ 
ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳଗଛ ମଧ୍ଯ ମହ୍ରାକାଣରେ ଲଗାଯାଇ ଘାରବ । ଫଳ ଗୁଡ଼ିଳର୍‌ 
ଆକାର ବୂର୍ଷଂ ପାଇଁ କୋଠଗ୍ଵର୍‌ ମାଧାକଣେ ବଳକୁ ସର୍ଚବଣ୍ିତ 
କରିବାକୁ ହେବ । 


ସୋଭ୍‌ ଏତ ବଜ୍ଞମ୍ମା ଜକୋଲ୍‌ଇ ରୁଲଚେଭ୍‌ ମଦ୍ଘାକାଶରେ ଉଦ୍ୟାନ ସୃର୍ଷ୍ଣଂ 
ନେଇ ବେଶ୍‌ ଆଶାବାପୀ । ମହ୍ରାକାଣରେ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଧି ଦେଲେ ମହାକାଶଗ୍ବ୍ଵ 
ମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଵଣ୍ରାମ୍ଭ ନେଇ ୟାରବେ । ସୁଵଧା ହେଲେ ସ୍ଥ୍ଵବର୍‌ 
ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ଯ ଉଦ୍ଯାନ ମଧଯାଚର ବାସ କର୍‌ଘାର୍‌ବେ । ମହାକାଶଗ୍ବଗ୍ବଙ୍କ 
ଘାଇଁ ମହାଶୁନ୍ୟରେ ଆଉ ଅମ୍ପ୍କାନର ଅସ୍ତ୍ରବ ରହ୍ନବ ନାହିଁ । 


ପ୍ରସୁଣ୍ତ ବଦ୍ୟାର ଦୂର ଅଗ୍ରଗଃ ଫଳରେ ମଦାକାଶଚରେ ପସଲ ଗୃଷଠ 
ଦ୍ଧନେ ନା ୍ନେ ସମ୍ଭବ ହେବ । ସେଭେବେଳେ ସୁଥିସର ବର୍ଷ ସ୍ପ _ ଜନସଂଖ୍ୟା 
ଖାଦ୍ର୍ଯ ଘାଇଁ ପ୍ଫୁଥ୍ବବଵର୍‌ ଶସ୍ଯ ଚକ୍ଷନ୍ଵ ଉଗରେ ନର୍ଭର୍‌ ନକଣ୍ଚି ଫେରନ୍ତା 
ମଦ୍ଘାକୀଶଯାନ ମାନଙ୍କୁ ଅଚନେଇ ରହ୍ମଥ୍ୁବେ । 
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ହାଲ ଧୂମିଡିକରୁ 


` 


ସମ୍ପ ୭ ସମ୍ଭଗ୍ର ବଶ୍ଵଦର୍‌ ହ୍ୟାଲ ଧୂମଃକେରୁର ଆଗମନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇ 
ଏକ କୌଃରୁହଳର୍‌ ବଷସ୍ଫଠ ହୋଇ ସଡ଼ସଛ୍ତି । ବକରେକ ଏଦାକ୍ଲ୍‌ ଉଚ୍ଚଚର୍‌ 
ଗବେଣଣା ଗାଲି ଏକ ସୁବର୍ଷ୍ପସ୍ଵୁଯୋଗ ମନେ କର୍ୁଥ୍ବବାବବେଳେ ଅନ୍ୟ କେରେକ 
ହ୍ୟାଲର୍‌ ଆଗମ୍ଭନରେ ଖୁବ୍‌ ଉଦ୍‌ବଗ୍ନ ହୋଇ ସଡ଼ଛନ୍ତ । ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ଣା 
ଯେ ଧୂମ୍ଭକେରୂର ଆବର୍ତାବ ହିଁ ବଶ୍ଵଯଷରେ ସଙ୍କାଦୌ ମଙ୍କଳଦାୟ୍ବକ 
କୁହେ. । କନ୍ତୁ ବଣ୍ଞନର୍‌ ଅଗ୍ରଗଃ ସହ୍ମଚ ନମେ ନମେ ଧୂମକେରୁର୍‌ 
ଆବର୍ଭାବ ଆମମ୍ଭାଇଁ ଖୁବ୍‌, ସାଧାରଣ ସଃଣା ହୋଇ ପଡି୍ଛି । 


ନ୍ଧନଥୁଲ୍‌ ଯେତେବେଳେ ଧୂମକେକୁର୍‌ ଆଣବର୍ଲଲାବ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଖ୍ବ୍‌୍‌ 
ଗ୍ବଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଉଥ୍ବଲ୍‌ । ବଚକ୧ଭବେଳେ ମଣି ଧ ଆସନ୍ନ ମୂଝ୍‌ ଆଣଙ୍କାରେ 
ଶିହର୍୍‌ ଉଠ୍ଥୁଳ୍‌ ର କେତେବେଳେ ଅମୂଳକ ପ୍ରଗ୍ବର୍‌ରେ ସ୍ନସିଯାଇ ଧୈ ର୍୍ୟସ୍ତ୍ଵନ 
ହୋଇ ଘଡ଼ୁଥିଲା । ୧୬୬୩ ମସିହାରେ ଏକ ଧୂମ୍ଭବକରୂର ଆଗମନ ଚବଚଳ 
ଙ୍ଲାନ୍‌ସର ଲ୍େକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା କର୍ନ୍କରଳ୍‌ ସେ ସ୍ପଥ୍ପସୀ ଏନ୍ଜ 
ଧୂମକେରୁ ସହ ଧକ୍କାଖାଇ ଧ୍ଵଂସ ହୋଇଯିବ । ଚସଦଗର୍‌ ୧୯୧ ° ମସିହାରେ 
ସ୍ତଥିବ୍ବା ଧୂମନକେରୂର ଲାଞ୍ଜ ଭିତର୍‌ ଦଦଇ ଚଛଳର୍‌ବ ୬ ମଣିଷ ସମାକ 
ଧ୍ବଂସସାଇବ ବାଲ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଲ୍ବେକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା 
କମ୍ଭାଇଥୁଲ୍‌ । ଏଠରିଲ ଏହାର୍‌ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାଘାଇଁ ଆମେର୍‌କାର୍‌ 
କେରେକ ଚତୁର ବ୍ୟବସାପ୍ଟୀ ଧୁମଚ୍ଚକରୁ ନଃରରଧୀ ବହିକା ବନ୍ଧୀକର୍‌ 
ଲ୍କେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ବାଲ ଲ୍‌ଗିଲେ । 


ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଧୂମକେରୂର୍‌ ଆଗମନ ଆମ୍ଭ ସ୍ତୃଥ୍ଵଶୀ ଉ୍ଘରେ 
ବକେତେକ କୁପ୍ରସ୍ଵବ ଘକାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଅଧ୍ଵକାଂଶ ଉ୍ଲ୍‌କାଘ୍ରାତ 
ଧୂମକେରୁ ଦ୍ରାଗ୍ବ ହୋଇଥ୍ବବାର୍‌ ଜଣାଯାଏ । ୧୯୬୪ ମସିହାରେ କଥାକୋବ- 
ନଜନର୍‌ ନାମ୍ଭକ ଏକ ଧୂମକେରୁ ସ୍ପୁଥ୍ବଗୀ ଗାଖଦେଇ ଗଛ କରିବାରୁ ପୀର୍ସନ୍ଧନ 
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ଧର ଉଲ୍‌ଳାଘାଚ ହୋଇଥ୍ିଲ୍‌ । ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡମାନ 
ଅଦି ଦଗ୍‌ଧ ଅବ ସ୍ଥାରେ ପ୍ଥ୍ବଗ୍ନ ପୂଷ୍ଟ୍ୁରେ ୧ଡ଼ଛଲେ ଆମର୍‌ ଅଂଶଷ୍ତ କ୍ଷଭ ସାଧଳ 
କରିଥାଏ । ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉଠରେ ଏବୈ 
ଧୂମ୍କେରୁରୁ ଏକ ସ୍ତଚଣ୍ଡ ଉଲ୍‌କାଠାର ହୋଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ବାଗ୍ଵ ସେଠାକାର 
ଆକାଶ ଧୂଆଁର ବାଦଲ୍‌ରେ ଅ ଚ୍ଛାନ୍ଧତ ହେଲ୍‌ ଏବଂ ରୁକ୍ଷଲତା ସରୁ ଧ୍ଵଂସ 
ପାଇବା ମନ୍ନର ଏକ ବଗ୍ଵଃକୀୟ୍ଠ ଟର୍ତ ମଧ୍ୟ ସୂଷ୍ଣ ହୋଇଥଲା । ସାଇବେଭ୍‌ଆ 
ବ୍ୟଗ୍ଗତ ପୂଥ୍ବସ୍ମୀର ଅନ କୌଣସି କନବସଛପୁଡ୍ଞ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପଡ଼ିଥ୍ୁଲେ 

ଦକିଠେ ଯେ ଧନଗୀବନ ହାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ସ୍ତବିଲେ ଗ୍ବେମ ଶୀଙ୍କୁରି ଉଠେ । 


ଏକ ପୁଗ୍ଵତନ ଚଞ୍ଜ୍‌ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ମ ପୃଥ୍ବବରେ ଜୀବକଗଚ ଆପେ 
ଆଘ୍ତେ ସୃବ୍ଧୁ ଡ୍ରୋଇ ନଥ୍ବଲ› ଏହା ବଦହ୍ମଃମହାକାଣରୁ ସ୍ତଥମେ ସୁଥ୍ରିବକୁ ଅଣା 
ଯାଇଥ୍ବଲ୍‌ । ଏହ୍ସ ତଞ୍ଜକୁ ସମ୍ର୍ଥନକଣ୍ଚ୍‌ ହୟ୍ବଲ୍‌ ୬ ଡ@କଗ୍ଵମ ସିଂ କହନ୍ତ ଯେ 
ଧୂମବକେରୁ ଦ୍ବାଗ୍‌ ର୍ଧ୍ଧ ବନ୍ଧଃଜଗତର୍ରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବ ଜଗଭ ଆସିଥ୍ୁଲଳା । ଚଢଣ୍ଠ ଏ 
ଦୃଞ୍ଣ ରୁ ଧୂମ୍ଚକରୁ ଦ୍ବାଗ୍ନ ପୂଥିବର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ଵେଗ ସୃର୍ଣ୍ଣ କାଗ୍‌ ଭ୍ଲତାଣୂ © 
ଗୀବାଣ ସ୍ରଂଦଶ କରିବା କଥା ମଧ୍ଯ ଅନୁମାନ କଗ୍ବଯାଇଠାରେ । ଏହା ସେେଭଦୂର 
ବଶ୍ବାସ୍‌ଯୋଗ୍ୟ ହୋଲି ଜଥ୍ବଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମନରେ ଧୂମକେରୁର୍‌ 
ଅବ୍ଢଗ୍ପର ବକୁ ନେଲ ଗ୍େଗ ସୂୃଷ୍ଣ୍ଣ ଦେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ନ ଆଯାଇ 
ନଘାରେ | ଧୂମକେରୁର୍‌ ସୃଷ୍ଣ୍ଣଂ ସମ୍ବହରେ ବେଣ୍ଞନ୍ଳମ୍ମାନେ ଏଘର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି 
ନର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉଗ୍ର ହୋଇପାର ନାହାନ୍ତ । ଏ ସଂତାନ୍ତରରେ ବଵଭ୍‌ନ୍ନ 
ଦେଶର ବେଣ୍ଞନକମ୍ଭାନେ ଏଘର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍‌ନ୍ନମତ ଘୋଷଣ କରି ଆସିଛନ୍ତ । 
ନେଦରଳଣ୍ତର୍‌ ବେଜ୍ଞାନକଳ ଜାନ୍‌ ୭ର୍‌ଃଙ୍କ ମଭଚର୍‌ ଆମ ସୌରମଣ୍ତଳ 
ବାହାରେ ସ୍ତାପ୍ସ୍‌ ୨୧୨୬୨୧୧ କୋଃ ଧୂମ୍ଭକେରୁ ରହଛନ୍ତ । ଏଗୁଡ଼କ ସୂର୍ଯ୍ୟ © 
ସୂଯ୍ୟୁର୍‌ ନକଃଭମ ତାର୍‌କାର ମଧ୍ଯବଣ୍ି' ଇଲ୍‌କାରେ ର୍‌ଛମଥୁବାର ଜଣାଯାଏ । 
ଯେବଡ ବେଳେ କୋଣସି ତାର୍କ୍କା ଏହ୍ନ ଧୂମକେରୁମାନଙ୍କ ରାଖଦଦେଇ ଗଶକରେ 
ସେତେବେଳେ ଏହାର୍‌ ମହାକଏଣେ ଶକ୍ତ ସ୍ରଘ୍ପବଦର୍‌ ଧୂମ କେରୁ ଦେହରେ 
ଏକ ଗ୍ରକାର୍‌ ଆଲ୍େଡ଼ନ ସୃଷ୍ଣ୍ଣଂହୁଏ । ଫକରେ ଧୂମକେରୁଛି ସୌର୍‌ଜଗକ ମଧ୍ଯକୁ 
ଛଳ ଆସେ | ଠୁରେ ଏହା ସୌର୍କଗଭଢର୍‌ ବୃହତ୍ତ ଆଦ୍ଦ ର୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ରଘ୍ପବ 
ଦଯାଗୁଂ ଏକ ନର୍ଦ୍ଦ ଷ୍ଣ କକ୍ଷରେ ସ୍‌ର୍୍ୟକ୍ତୁ ଘର୍ନନ୍ନମା କର୍ବାକୁ ଲଗ | 
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୬୯ 


ଅନ୍ଯ ଏକ ମର ଅନ୍ଯାୟ୍ଠୀ ସ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ନାପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗଛ କରୁଥୁବା 
ବଳେ ସମ୍ଭପ୍ଠ ସମ୍ଭପ୍ଟରର୍‌ କ୩୫ରକ ବାଷ୍ପ କୁଣ୍ଡନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗ୭କରେ । ଏହି 
ସମ୍ବୟ୍ବରରେ ସୂର୍ଯୁର୍‌ ସ୍ରସ୍୍ବ ଯୋଗୁ ଏହ ବାସ୍ତ ଘସଭୁଚ ହେବାକୁ ଲ୍‌ଂଗ © 
ଘର୍‌ବର୍ଥୀ ସମ୍ବପ୍ଟରେ ଏଥ୍ବର୍ୁ ଧ୍୍କେଲୁର ସୂର୍ଣ୍ଣ” ହୋଇଥାଏ । ମାନ୍ନ ସାଂପ୍ତତକ 
ମତାଜ୍ଜ୍‌ଯାପ୍ଟୀ ଧୂମଃକଲୁ ମୈ ରଜଗତର୍‌ ବହଃ୧ଦଖଲ୍ସ ସୃର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ । 
ସୌର ସର୍‌ବାର୍‌ର୍‌ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମଭାନଙ୍କ ଘର୍‌ ଏହା ମହା ଜାଗ୭କ ଉଦାର୍ଥରୁ 
ସ୍କ ହୋଇଛ୍ଥ ବୋଲ ବଣ୍ଳାସ କରମା ମି । ଧୂମନ୍କରୁକୁ ସୌଂରଜଗତ ସପର୍ତ୍ଣଂ 
ଘାଇଁ ହୋଇଥିବା ଭୌତକ ୧୭ଜପ୍ଵାର ଉଦ୍‌ବାପ୍ର ଦବାଲ କେଚେକ 
ମଚନ୍ଧଥନ୍ତ । 


କ୍ୟୋଵ୍ବିଦ୍‌ମାନଙ୍କ ମତରେ ସ୍ରାସ୍ଟ ୪୬° କୋଵି ବଞ୍ଞ ଘୂବେ ଚସୌ'ର୍ଜଗତର 
ଅନ୍ୟୀନ୍ୟ ଗ୍ରତମାନଙ୍କ ସନ୍ଧଚ ଧୂମକେରୁର୍‌ ସୂର୍୍ଣଂ ଦ୍ୋଇଛୁ । ଆମ ବସୀର୍‌ 
ଜଗଢରେ ପ୍ରାସ୍କ୍‌ ୧୧ କୋଝି ଧୂମକେରୁ ସ୍ଵର୍ସ୍ଯ ଚରୁଃମାଶ୍ଵ ରେ ଘୁର୍ରଥ୍ପବାର୍‌ 
ଜଣାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯର୍ର ୫° ୭ ଆକାର୍‌ଠର ବଡ଼ © ଅନଂଗୁଡ଼କ 
ଆକାର୍‌ରେ ଖ୍‌ ବ୍‌ ଗ୍ରେଃ । ୧୯୬୪ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତାପ୍ ୬୧୪୫ ଧୂମକେରୁର୍‌ 
ସଳ୍ାନ କର୍ସାଇଗାରନ୍ଛି । ସେଗୁଡ଼କ ସୂର୍ସ୍ଯ ଚରୁଃଘାଣ୍ଡ ରେ ପାଗ୍ରବୋଲ୍‌, 
ହାଇଗାଗ୍ଵବୋଲ୍‌ © ଥଣ୍ତାଲ୍ମ୍ କକ୍ଷରେ ଘରୁଥ୍ବବାର୍‌ ଜଣାଯାଏ । ଏହ୍ସ ଧୂମ୍ଭକେକ୍ର୍‌ 
ଗୁଡିକର୍‌ ଆଵଣ୍ଚନ ସନମ୍ସ୍ବ ସର୍‌ପ୍ରରଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଢଫଙ୍ଘାର୍‌ ହୋଇଥ୍ଵବାର୍‌ 
ଜଣାଯାଏ । ଭନ୍ବଧ୍ୟର୍ରୁ ଏଙ୍କେ ଧୂମକେଚୁ ସ୍ତ ୩.୩ ବଞ୍ଚରେ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁ 
ସ୍ତଦକ୍ଷିଣ କର୍ରୁଥ୍ଧିବା ବେଚଳ ଗ୍ରେଛକମ୍ରଶ ୧୮୬୪ ଧୂମକେରୁଝି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ଭର୍‌- 
ଘଃଚର୍‌ ଘୁଣ୍୍‌ବା ଠାଲି ପ୍ରାକ ୨୮ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ନେଇଥା ଏ। ଧ୍ମବକରୁ ସମ୍ବବରେ 
ଠୁଟର୍ର କଗ୍୍‌ସାଇଥ୍ରବା ଗବେଷଣା ମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଥୁରେ ବଭ୍ନ୍କ 
ସ୍ତକାର୍‌ର ମୌଲଳକ © ୟୌର୍ବକ ଘଦାର୍ଥ ରହନ୍ଛି । ଧୂମବକେରୁଠରେ ଥିବା ଅଣୁ- 
ଗୁଡ଼କ ଖବ ଅଲ୍ସାପୁ © ସୂର୍ଯ୍ୟର୍ଣ୍ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ଖୁବ୍‌ ୩ ବସହିତ ଦ୍ରୋଇଥାଏ । 
ସେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼କ ମଧ୍ୟର ଉଦ୍ଜାନ› ଅମ୍ବ କାନ; ଠଵାସ, ଗଜକ, କାବଂନ 
ଲୈ, କାଲସିସ୍ଟମଃ ବକୋଵାଲ୍‌୫› ନିକେଲ୍‌› ଦସ୍ତା ସୋଡ଼ଅମ୍‌ ଆଦ୍ଦ ସ୍ରଧାନ । 
ସେବ୍ଧଗର୍‌ ଧୂମକେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଟ୍‌ନ୍‌ ଆକାର୍‌ଠର୍‌ ର୍‌ହଥ୍ବବା ଘଦାର୍ଥଗୁଡ଼କ 
ହେଲ ଥଙ୍ଗାର୍ଜାମ୍, କଳ, ସବଷାର୍ଜାନ, କାଲ୍‌ସିଅମ, © କାବଂନ | ଚକଭକଙ୍କ 
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୬୬୭ 


ମଚରେ ଧୂମକେଲୁରେ ସିଲକ| ମଧ ରହିଥାଏ | ତବ ଏଥୁରେ ଧୂଲକଣା © 
ବାଷ୍ପ ସ୍ରାମ୍ଟ୍୍‌ ସମାନ ସଣ୍‌ମାଣର ଥ୍ରବା କଥା ଅନ୍ଜ୍ମିତ ହୁଏ । 


ସମ୍ଭ ସନମ୍ଟାରେ ସୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଵ ଚସୌଁରକଗରର୍‌ ଗ୍ରହଗୁଡ଼କ 
ବଞ୍ଚିମାନ କଠନ ଆକାର୍‌ ଧାରଣ କରିଥିବାବେଳେ ଧୂମିକେରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 
ଗ୍ରାସ୍ଟ୍‌ ଅଦ୍ଧ ଗ୍ୟାସୀୟ୍‌ ଅବସ୍ଥାରେ ରହଛ୍ଛି । ଏହାର କାରଣ ଏହ୍‌ ଯେ ସ .୍ଥ୍ୟଁର 
ନକଃରେ ଥ୍ରବାରୁ ଚ୍ରହ ଗୁଡକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରର୍ଣ୍ଣି ଦ୍ବାର ଗ୍ଵସାୟନ୍ନକ ସ୍ରନ୍ତ ମ୍ବ 
ସଂଘଵିଭ ଢେଉଛି । ସେହର ଗର୍‌ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ସ୍ତତ୍ଦାସ୍‌ରର୍‌ ମଧୟ ପ୍ୁଥ୍ବବ୍ନ ଆନ୍ଦ 
କେଭେକ ଗ୍ରହ ନମେ ଜମେ କଠିନ ହେବାଥର୍‌ ଲଗିଛନ୍ତ। କନ୍ତୁ ଧୁମକେରୂ 
ଅଧ୍ଵକାଂଶ ସମସ୍ହ ସୂର୍ଯଠୁ କୋଃ କୋଃି କଲେମିଃର ଦୂରରେ ରହିବା 
ଯୋଗୁ, ଏଥରେ କୌଣସି ` ବସାୟ୍ନକ ପ୍ରନ୍ ୟ୍ଵା ସଘହିର ହୋଇଯାର୍ତ ନାହିଁ । 
ଭେବେ ସ୍‌ ର୍ଯ୍ୟର୍‌ ନକଃବ୍ରୀ ହେବାବବେଚଳ ବକେଚେକାଂଶରେ ଏହି ସ୍ରନ ବା 
ସଂଘଝିର ହ୍ରୋଇଥାଏ । ଏହ୍ନଠର୍‌ ବାରମ୍ବାର ସ.ର୍ଯ୍ୟର୍‌ ନକଵବର୍ଣୀ ହେବା 
ଯୋଗୁଂ ଧ୍ମକେରୂ ଯେ ନ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଘର୍‌ କଠିନ ଆକାର 
ଧାର୍‌ଣ ନ କର୍‌ବ ଏକଥା କଏ କହବ ୨ ଆଗାର୍ମୀ ଦ୍ଯୀଲ ଧୂମକେକୁ 
ଆଗମ୍ଭନ ଅବସରରେ ଗବେଣଣା ଗାଲି ବଣ୍ବସାଗ୍ଵ ଚଯଜ୍ଜ ବ୍ୟାଧକ ଆସ୍ଟୋକନ 
କଗ୍ଵଯାଇଛି, ତାହାର ଫଳାଫଳର୍ରୁ ଏ ସମ୍ଭଛରେ ଅଚନକ ଇଥ୍ୟ ଜଣାଘଡ଼୍ିବ । 


ସ୍ତାପ୍ଟ୍‌ ଖୀଷ୍ପୃଭୁ୍୍ଳ ୨୪୨ ବେଳକୁ ଚୀନଦେଶର୍‌ ଏକ ସୁସ୍ତଳରେ ଭ୍ୟାଲ 
ଧୂମକେରୂ ବଞ୍ତୟ୍ଟ୍‌ ଉଜ୍ଲୈଖ କଗ୍‌ଵଯାଇଥ୍ବଲ୍‌ । ଏହା ଖୀ: ଘୂ ୮#ରେ ପୁଣିଥରେ 
ପ୍ତୁଥ୍ଧନୀ ଆକାଶରେ ଚଦଖା ଦେଇଥିଲ । ମାନ୍ନ ହ୍ୟାଲ ବଞ୍ତୟ୍ବରେ ବ୍ଯାଗକ 
ଅନ୍ଲରସହାନ ଏଇମୀନ୍ଦ କେତେ ଶତାଦ୍ଦୀ ୧ହଲ୍‌ା ଆର୍‌ମ୍ବ ଦୋଇଛୁ । ନଉଵନ୍‌ଙ୍କ 
ମଦ୍ୟାକ୍ଣ ମମ୍ବବ୍କୀୟ୍୍‌ ନୟ୍ବମାବଳୀ ଆବ୍ରଷ୍କାର କରାଯିବା ଝରେ ୧୬୯୫ 
ମସିହାରେ  ଝିଣ ଜ୍ୟୋଛବ ଦ୍‌ ଏଡ଼ମଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ ଏକ ଗୁ ରୂର୍‌ଗୁଞ୍ଜ ମତସ୍ତକାଣ 
କଲେ । ତାଙ୍କ ମର ଅନ୍ଲ୍ରସାଚର୍‌ ଧୂମକେରୁଶି ସ୍ରଚ ୬୬ ବର୍ଚରେ ଥରେ ଏକ 
ନର୍ଦ୍ଦଷ୍ଣ କକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦୟିଣ କରୁଛୁ । ହ୍ୟାଲଙ୍କ କନ୍ଧ୍ଦାନ୍ଦ୍ୁ୍‌ଯାୟୀୀ ୧୬୫୮ 
ମସିଦ୍ରାରେ ଧୂମକେରୁଝିକଲୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ପୃଥ୍ପସ୍ଵବାସୀ ଆକାଣରେ ଦଦଶିବାର 
ସୁଯୋଗ ଘାଇଲେ । ସେଵନନ୍ଧନରର ହ୍ାଲଙ୍କ ନାମାନ୍ୁ୍‌ସାରେ ଏହାକ୍ସ୍‌ ହ୍ଯାଲ 
ଧୂମମକେଭ୍ୁ ବୋଲ କ୍ଲୁତାଯାଉଛ୍ । 
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୬୧ 


ସ୍ତଭ୍ୟେକ ଧୂମବକେରୁକୁ ମ୍ଖ୍ଯତଃ ନ୍ଲ୍ୟକ୍ଟସ୍ସଃ କୋମୀ © ଲାଞ୍ଜ ଏହ଼ଘର 
ଝନ୍ନତ୍ଘଗନର୍‌ ଵଭକ୍ତ କଗ୍ବଯାଇଗାରେ। ହ୍ୟାଲ ଧମକେରୂର୍‌ ନଉଜକ୍ଟ ଯ୍ବସର୍‌ 
ବ୍ୟାସ ସ୍ତାପ୍ଟ ୬ ଜଲ୍େମ୍ଭିଃର୍‌ । ୮ଏହନ ଧୂମ୍ଭକେଭୁର୍‌ ଓକନ ସ୍ରାୟ୍ଵ ୧୧୯୪ 
କଲଳ୍ଗ୍ରାମ ଓ ଲଞ୍ଜର୍‌ ଦୈର୍ଵ୍ଯ ସଙ୍କାଧ୍ରନ ପ୍ରାପ୍ ୮କୋଵ କଲ୍ରେମିହର୍‌ 
ହୋଇଥାଏ । 


ବ୍ଚିମାନ ସମଗ୍ର ବଶ୍ଵଚର୍‌ ଅନେକ ଗବେଷଣା । ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୟାଲ୍‌ଧୂମକେରୁ 
ଉର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଠାଇଁ ଖ୍ବ୍‌ ଦସ୍ସର୍‌ ହୋଇ ଉଠି ବନ୍ତ । ଆର୍ତର୍ଜାଗ୍ରପ୍୍‌ 
ହ୍ୟାଲ ଅନ୍ଲ୍୍‌ସଛାନ ୭ଂଘ୍ଥା ଆନ୍ଲୁକୁଲ୍‌ଟରେ ୪୬୫ ଦ୍ରେଶର୍ରୁ ଦ୍ରାଣ୍ତ୍‌ ୯୧୧ ଜଣ 
ବଜ୍ୟାଭରୀ ଦ୍‌ ଏକ ମିଲର ଅଭ୍‌ଯାନ ଆର୍‌ମ୍ଭ କରିଛନ୍ତ। ହ୍ଯାଲ ସମ୍ବ୍ବବରେ 
ତଥୟ ସଗ୍ରହ ସାଇ ସସାଭ୍‌ ଏଚ୍‌ ରୁଷ୍ଟ୍‌, ଜାମାନ ୭ ଇଉ୍ଂଗ୍ରପୀୟ୍ଠ ମହାକାଶ 
ସମ୍ଥା ଚର୍‌ପର୍ର ଘାଞ୍ଚୋଝ ଯାନ ମହାକାଶକୁ ବସ୍ତର୍‌ଣ କଗ୍ଵଯାଇଛ୍ତି । ୧ସଗୁଡ଼କ 
ଧୂମକେଭୁର୍‌ ଖୁବ୍‌ ନକଃରେ୍‌ ର୍‌ଦ୍ର ଫଵୋଚନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଥ୍ୟ ସୃଥ୍ଵବକୁ 
ସ୍ତେର୍‌ଣ କଣ୍ବବ । ଘ୍ବର୍‌ତରେ ମଧ୍ଯ ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଗବେଷ୍ଣଣା କେନ୍ଦ୍‌ ରେ ଏଥ୍ବସାଲି 
ବ୍ୟାଘକ ପ୍ରସୂଭ ଗ୍ବଲନ୍ତ । 


ମହାକାଶକୁ ମଠାଯାଇଥ୍ବବା ସାନ ଗୁଡ଼କ ହ୍ୟାଲ ଧୁମଦକେରୁର୍‌ ସଥେଷ୍ଟ 
ନିକଞଲ୍ଗୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ର କର୍ବଵ । ଏପର୍‌ଳ ଚଗାଝିଏ ମଦ୍ଘାଳାଶ ଯାନ 
ଧୁମକେଭୂର ଜାଭ୍‌କେନ୍ଦ, ଠାରୁ ମ୍ଭାନ୍ନ ୪୮° କଲ୍େମ୍ବିଃର୍‌ ଦୁର୍‌ରେ ର୍‌ଛ୍ 
ଫଚିହାଚନ୍ଧମାନ ସଠାଇବ । ଅନ୍ୟ ସାନଗୁଡ଼ିକ ଧୂମକେରୁର୍‌ ଲ୍ଞ ଏଥ୍ବରେ 
ରଵ୍ଧଥ୍ପବା ଜାଜୁଳାମାନ ର୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷସ୍ଟଟର୍‌ ଇଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରଡ୍ର କର୍‌ 
ସ୍ପୃ୍ବବ୍ଵଳ୍ଲୁ ସଠାଇବେ । ସମ୍ଭସ୍ତ ମହାକାଣଯାଳ ଠିକ୍‌ ସ୍ରବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦଦ୍ାଇ 
ଘାରିଠଲ ଏଥର ଧୂମ୍ଭଃକରୁ ବଷସ୍ବରେ ସବ୍ବାଧ୍ବଳ ତଥ୍ଯ ଫଗ୍ରଭ କର୍‌ବା 
ସମ୍ଭବ ହୋଇଗାର୍‌ବ । 


ଧୂମ୍ଭକେକ୍ଜ୍‌ ଗୁଡ୍ଜକ ଆକାର୍‌ରର୍‌ ରଗ୍ରୁଃ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ବୈଜ୍ଞନକ ଗବେଷଣା 
ଘାଇଁ ବେଶ୍‌, ଗୁରୁର୍ନଘୂର୍ଜ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗ୍ରଦ୍ନମାନଙ୍କ ସୃତ୍ଧୁ ଦଦେବା ଵଷପ୍ଟରେ 
ଥନେକ ତଥ୍ୟ ଧ୍ରମଭକେରୂର୍ର ମିଳଘାଣ୍ଵିବ । ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଧୂମ୍ଭବକରୂ ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ ହାଲ ଧୂମ୍ଭକେରୁ ଆକାର୍‌ର୍‌ ବଡ୍ଜ› ଅସେଷ୍ଷାକ୍ତଭ ଉକ୍କଳଭର୍‌ 
ହୋଇଥିବାରୁ ବବିଜ୍ମନ୍ନକମାନେ ଏଥ୍ୁଗ୍ରଭ ବଣେବଗ୍ଵତବ ଆକ୍ଷିତ ଢୋଇଛନ୍ତି । 


92011260 0\/ 5।୮।॥|8ାମ|।|‹ଉ@ 0151.୦0୦।୮ 


୬୫ 


ଘୁବ୍ବର୍ର ୮୮୪୩ © ୧୯୧° ମସିହାରେ “ହଁ ଧୂନକେରୁ ମହାଳାଶରେ 
ଦେଖାଯାଇଥ୍ଵଲେ ମଧ୍ଯ ଏ ବଏମ୍ଟେରରେ ଵଣେଷ ଚଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରହର କଗ୍ବଯାଇ ଘାର- 
ନଥୁଲ୍‌ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ମହାକାଶଣଣ୍ଞନ ଏଚଚଷା ଉନ୍ନ କର ନ 
ଥ୍ବଲ୍‌ । ଭ୍ଲୁ-ପ୍ପୃଷ୍ଟରରେ ରହ ଦୁର୍‌ବ୍ବଞ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯଂର୍‌ ଅନୁଧାନ କର୍‌ ଯାହା 
କଞ୍ପୁତ ଚଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରହ କଗ୍ଵଯାଇଥ୍ରଲ୍‌ । କନ୍ତୁ ଫାସ୍ତତଳ ମହାକାଶ ଅଭ୍‌ଯାନ 
ଫଳରେ ଏ ଧ ମଦେ କୂ ବଞ୍ଷପ୍ଟରେ ବଵଶଦ ଭ୍ବରବେ ଚଥ୍ଯ ସଗ୍ରହ କଗ୍ବପାଇ- 
ୟାାବ୍ବ । ପୁର୍ବରୁ ଯୋକନାଁ ସ୍ରଘୂଚ କର୍‌ ଏ ଜଦ୍ଦେଶରେ ମଣି୍ଷ ଵଫ୍ସ୍ନ 
ମହାକାଶଯାନ ମାନ ଛଡ଼ାଯାଇଛ୍ି । ଚା ଛଡ଼ା ଭ୍ଲ-ସ୍ପୃଷ୍ଣରେ ରନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏହ 
ଧମକେଭୁକୁ୍‌ ଅନୁଧାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାନାନ ହୋଇଛୁ । 


ହ୍ଯୟୀଲି ଧ୍‌ମକେରୁ ଅନ୍ଲୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ନହ୍ଘାକାଶକୁ ଘଠାସାଇ- 
ଥ୍ବବା ସାଚଞ୍ଚାଵ ମଢ୍ଛାକାଣଯାନ ନଧରୂ ଦୁଲିଃି ସୋଭ୍‌ ଏଚ୍‌ ର୍ରଷର, ଦୁଇଝି 
ଜାଗାନର୍‌ © ଅନ୍ଯ ଚଚାଵଝିଏ ଇଉଗ୍ରେମଗ୍ରୀୟ୍ଟ ମଦ୍ଧାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଚରପରୁ 
ଚଡ଼ାଯାଇଛି । ପ୍ୁଗ୍ରେଘ୍ରୀସ୍ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଚରଫରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥୁବା 
ମହ୍ୟାକାଣଯମାନ ଗିଆ ଧମକିରୂର ନାଭ୍‌ଦବକନ୍ଦଠାର୍ରୁ ମାନ ୪୮୧ 
କଲ୍େମିଃର୍‌ ଦୁର୍‌ରେ ରହ୍ର ଚଥ୍ଯ ଫଗ୍ରହ କର୍‌ବ । ସୋ ଚ୍‌ ର୍ଷ 
ଦ୍ନାଗ୍ଵ ଚଗ୍ପରିର ମହ୍ରାକାଶସାନ ଭେଗା- ¬ ୧ ଧନମକେରୁଠାରୁ ୯୬୧୧ କଲେ- 
ମିଃର୍‌ ଦୂରରେ ରଦ୍ନ ଚଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ଭେଟା-¬୧ ଦ୍ବାରର ୧ସ୍ତରିତ 
ଇଥ୍୍ୟକୁ ଭ୍‌ଝି କର୍‌ ଭେଟା---୨ ର୍‌ ଦୁର୍ରା ନଷପ୍‌ ହବ । ଜାସାନରୁ ଠା - 
ଯାଇଥିବା ମହାକାଶଯାନ ଦ୍ବମ୍ବର ନାମ ସୁସେ © ସାକଜାକେ | ସୁସେ ଯାନ 
ଧମକେକୁଠାର୍ର ୧୪°°° କଲ୍ବେମିତର ଦୂରରେ ରହ୍ନ ଦଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରହ 
କରିବା ବେଳେ ସାକଜାୀଚକ ମହାକାଣଯାନ ସ୍ରାମଯ୍ଠ ୬୧୨ ଲ୍ଷ କଲ୍ବେମିଃର୍‌ 
ଦୁର୍‌୍ର୍‌ ରଦ୍ନ ଦଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରହର କରିବ । 


୧୯୮୪ ମସିହା ଉିନଃସମ୍ବର୍‌ ମାପ ୧୫ ଚାରଖ ଛନ ଭଚା-¬ ୧ 
ମହାକାଣଯାନକୁ ଶୁନଗ୍ରହ୍ ଅଭ୍‌ମୁ୍ଖ ଛଡ଼ା ଯାଇଥୁଲ୍‌ । ଏହାର ଠିକ୍‌ ଦଅ 
ନ୍ଦନ ଘରେ ଭେଗା-`୨ ମହାକାଶଯାନ ସସନ୍ଧ ଉଠଦଦେଶ୍ଯରେ୍‌ ମହାକାଶକୁ 
ଛଡ୍ଜାଗଲ । ୧୯୮୫ ମସିହ୍ନା କୁନ୍‌ ମାସରେ ଏ ଦୁଇ ମହାକାଣଯାନ 
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୬୩ 


ଶୁନ୍ଧଗ୍ରଜରେ କେକ ସନ୍ତ୍‌ଵପାଶ ଗ୍ରଡ଼ୱଦଇ ହ୍ଯୀଲ୍‌ ଧକ୍‌ମଃ୍ୟେରୂ ଅଭିମୁଖେ 
ସାନ୍ତା ଆର୍‌ମ୍ବ କରିଥୁଚାଲ୍‌ । 


ଜାଘାମ ମହାକାଣସାନ ସାକଜାଃକେ ୧୯୮୫ ମସିହା କାନ୍ଜ୍‌ମ୍ହାସ୍୍‌ ମସ 
୬ ଚାଣିଖ ନ୍ନ ମହାକାଶକୁ ଛଡାଯାଇଥିଲ୍‌ । ଏହାର ପ୍ରାସମ୍ବ ୬ ମାସ ଘରେ 
ସ୍ମୁସେ ମଡ଼ାକାଣଯାନ ପସପ୍ତର୍‌ଣ କଗ୍ଵଗଲ୍‌ । 


ଫରାସୀ ଚା ଏନାର୍‌ ଏକ ଉଚ୍‌କକ୍ଷେଣଣ କନ୍ଦ ର୍ର ଗଃ୧୫ ମଢ଼ାକାଣଯାନ 
୧୯୮୫ ମସିହା ଜଳାଇ ମାସ ୨ ଚାରଖରେ ନହାକାଶକ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲ୍‌ । 


ଯଣ୍ଞଥି ଯୁକ୍ତଗ୍ବଣ୍ଣୁ ଆମେରିକା ତର୍‌ଫର୍ରୁ ସ୍ଵଚନ୍ତ୍ଵ ସ୍ବବେ ଡାଲ ଧୂମଚକରୁ 
ଅଭ୍ମୁଖେ କୌଣସି ମହାକାଣଯାନ ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ ତଥାପି ଟସ ଦେଶର୍‌ 
ବବେଜ୍ଞନିକମାନେ ହ୍ୟାଲ୍‌ ସମ୍ବଦ୍ରୀପ୍ଵ ତଥ୍ଯ ସଗ୍ରହ୍ନ କରିବ ରରୁ ବର୍‌ଚଚ ହୋଇ- 
ଜି । ଆମେଶ୍ର୍କୀଷ୍ଟ ମହାଜାଣଯାନ ଆଇସିଇ ସାହାକ ଗଥାକୋବର୍ନ ଵନ୍‌ର୍‌ 

କେଗ୍ଛ ଉତ୍ଭଠର୍‌ ତଥ୍ଯ ଫଗ୍ରଭ କର୍ରୁକ୍ଥିଃୁ ତାଡ଼୍ରା ୩୮ ୧କାଃ କଲ୍ଵେମିଃର୍‌ 
ବଲ ର୍‌ଵ୍ମ ହ୍ଯାଲ ଧୂମଦକରୂ ଉଘନର୍‌ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରହ କରରାରବ। 
ଆଚମେରିକାର୍‌ ବେ ଜ୍ଞନ୍କମାନେ ଶେଷ୍ଠ ମୂଭୂଣ୍ଚ-) ମଧ୍ଯ ମଦ୍ଭାକାଶସାନ ଘଠାଇ 
ହ୍ୟାଲ ଧୂମକେରୂ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଫ୍ରଗ୍ରହ୍ନ ଯାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି । 


ଧୁମକେରୁ ଅଭ୍ତମ୍୍‌େଖେ କଗ୍ରଯାଇଥ୍ବବା ଅଭିଯାନ୍ତାରେ ଧମ୍ଭଂକରୁ 
ସମ୍ବଛ୍ରେ ଵଶଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଗ୍ବଯିବ । ଧୂମକେଭୁରେ ଥ୍ବବା ଅଣ୍ଡୟର୍‌ମାଣ୍ଣର୍‌ 
ଅବର୍ଘ୭, ଧୂମକେକୁର୍‌ ଉଦ୍ବସ› ଏଥରେ ଥବା ଧୂଲକଣାର୍‌ ଗଶମାଣ ଓ 
ଚୁମ୍ବଗ୍ନପ୍‌ କ୍ଷେତ ଆନ୍ଦ ବସ୍ରେ ଜ୍ଞିନ ଅଜ୍ଜ ନ କଗ୍ଵସାଇ ରାଶ୍ଵବ । ଏଥ୍ବସାଇଁ 
ପ୍ପଥ୍ଧବର୍‌ ଵଭ୍‌ନ୍ନ ଦେଶର୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାମାନ ସଗଗ୍ରହ € ରି ୮ହାକାଶକୁ ସଠାଯାଇଛି । 
ମଦ୍ଘାକାଣ ଯାନମାନଙ୍କର୍ର ମିଳୁଥୁବା ଉଥ୍ଯ ୧ସ ସମ୍ଭସ୍ତ ଦେଶକ୍ସ୍୍‌ ସୋଚାଇ 
ଦେବାର୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ଯ କଗ୍ଵଯାଇଅଣ୍ତି। ସୋଭ ଏତ୍‌ ର୍ଵଷ, ଯୁନ୍ତଗ୍ବଞ୍ତ୍‌ ଆମ୍ମେରକା 
ଅର୍ଣ୍ଣ୍‌ଆ, ବ୍ୁଲ୍ଗେଣଥା, ପ୍ଵବଂକର୍ମସ, ସର୍ଶ୍ଵମ କର୍ମମ, ହଙ୍ଗେଗ୍ଵ୨ ଗୋଲଣ୍ଡ 
ଆନ୍ଦ ଦେଶର ମିଲତ ସହଯୋଗର ହାଲ ଧୂମଦକରୂ ଅନୁଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ 
ସମ୍ପାଦନ କଗ୍ଵଯିବ । ଏହ୍ନ ଅଭ୍‌ସାନ୍ନାରୁ ମିଜୃଥ୍ୁବା ତଥ୍ଯ ସ୍ୃଥ୍ୁସର୍‌ ସମସ୍ତ 
ବେଜ୍ଞନଳଙ୍କ ଦର୍‌କାର୍‌ରେ୍‌ ଆସି ଘାର୍‌୍‌ବ । 
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୬୪ 


ମହାକାଶକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥ୍ବବା ଘାଞଞ୍ଚାଃି ଯାନ ମଧର୍ର .ଗିଆଵୋର 
ଅଭିଯାନା ବେଶ୍‌ ଜଵିଳତର । ଧୂମକେଇୁର ନାଭ୍‌୨କଯ , ଚଭୁଣଠଣ୍ଟଂ ରେ ବହଳ 
ତ୍ସବରେ ଧ.ନକଣର୍‌ ଥାସ୍ତରଣ ରହକ୍ୁ । ଦୂତ ଗଉରେ ଯାଉଥିବା ଏହି 
ମଦାକାଂଯାନ ଯେକୌଣସି ମୁହ୍‌ଣ୍ଠିରେ ଏହ୍ନ ଧ୍‌ଳକଣା ସହ ଧକ୍କା 
ଖାଇ ଧ୍ଂସ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛ୍ଛି । ଗ୍ରଖାଃଶୋ ଗଛବେଗ ସଣ୍ଡା 
ସ୍ତ ପ୍ରାଯ ୨୪୨,୫° ୧ କଲ୍ବେମ୍ଭିତର । ଏହ୍ନ ବେଚରେ ଯାଉଥ୍ବବା ଏକ ସାନ 
ସହ ସନ୍ଧ ଏକ ଗ୍ରାମର୍‌ ୧° ସ୍ପଚରୁ ସ୍ପଗେ ୪ଜନର ଧ୍ଣ କଣାଝିଏ ଆସି 
ଧକ୍‌କା ଖାଏ, ଭେବେ ଯାନରେ ଥ୍ରବା ୮ ସେ: ମି ଚମୋଶ ବସିସ୍ପ ଅଲ୍ମିନୟ୍ମ 
ଘେରେ କଏ| ହୋଇଯାଇପାରେ । ଏଘରିକ ରୁ ଦାନା ଆକାରର ଚୋଃଏ 
ଟୋଡ଼ ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ ସଂପୁର୍ଜ ଯାନଃି ଧ୍‌୍‌ଂସ ହୋଇଯାଇସାବର । 


ଏହସରୁ ଅସୁବ୍ଧଧାକୁ ଦୁର କର୍‌ବା ଠାଇଁ ଗିଆଶୋ . ଯାନରେ 
କନତେକ ସ୍ଵଚନ୍ତ୍ର ବ୍ଯବ ସ୍ଥା କଗ୍ବଯାଇଅଛି । ଏନ୍ନ ଯାନ ଉପରେ ଆଲ୍ଟମିନଅମର 
ଦୁଇଝି ଆସ୍ତର୍‌ଣ ନଆଯାଇଛ୍ି । ଜଗର ସ୍ଫପୈଵଵ ୯୩୩ ମିଲମି୫ର ବମାଵା 
ଵଣି୍ଣୁ । ଏଥିରୁ ଗ୍ୟାମର୍‌ 6 ଚାଝିଏ ଆସ୍ତର୍ଣ ଜଗ ଭ ହୃଏ ସାଡ଼ାକ ଧକ କା 
ଖାଉଥିବା ଧକଲକଣାର ଶକ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ମହାକାଶ ।ଯାନକୁ 
ନିଗ୍ବୟଦ ରଖାଯାଇ ପାରରେ । 


ଉପର୍‌ ଣ୍ଟେ ୫୦ାର୍ରୁ ୨୫ ଘଣ୍ଟ ମିହର୍‌ ଦୂରତାରେ ଆଉ୍‌ ଏକ ଘ୍ଟେଂ 
ରଖାଯାଇଅଛ୍ି । ଏବ ସ୍ଫେଶ ୧୩ ମିଲ ମି୫ର୍‌ ମୋଷା ବସ୍ିଷ୍କା ହ୍ଲୋଇଥାଏ । 
ଏଥ୍ପରେ ଆଲୁମବିନୟ୍ମ ସହ୍ନତ କେଭ୍‌ଲର୍‌ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ମିର୍ଶ୍ଭ 
କଗ୍ବଯାଇଥାଏ । ସାଧାର୍‌ଣଚଃ ଗୁଲ ନଃଗ୍ବଧକ ବ୍ଯବସ୍ଥାରେ କେଭ୍ୁ୍‌ଲ୍‌ର 


ବ୍ଯବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ୧ଟଣ୍ ଏହା ମହାକାଗଯାନକୁ ବାହ ଆଘାତରୁ ରଞ୍ା 
କରିଥାଏ । 


ଧ.,ମିକେରୁ ମଧ୍ଯବର କଂଣ ରହୁଛୁ ଏହା ଜାଣିବା ରାଇ ଅନେକ ହ୍ୁଏର 
ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାଣ କରୁଥ୍ବବେ । ବେଜ୍ଞିନକମାନନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧର୍‌ କେଚେକ 


ଧ,ମକେକୁ ଉପରେ ସଗ୍ଷା ନଟ୍‌ପା କର୍‌ ଅନେକ ଭଥୟ ସକାଶ କରିଛନ୍ତି । 
ନ୍ସମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ ମୂହୂୁଥିରେ୍‌ ଧମିକେକୂୁ ର୍‌ ନାଭ୍‌କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥବା 
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୬୫ 


ଅଣ୍ଣୁଗୃଡ଼ିକ .ସଵସାପ୍ବନକ ଗ୍ରନ୍ନିୟ୍ାରେ ଘ୍ବିବର୍ଷ' ତ ହୋଇ ଗରମାଣୁ © ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ପଦାର୍ଥ ସୂର୍ଣ୍ଣ” କର୍‌ଥାଆନ୍ତ । 


୧୯୪୧ ମସିହାରେ କଗ୍‌ଯାଇଥ୍ଵବା ଏକ୍ଚ ଗବେଷଣାର୍ର କଣାଯାଏ ଯେ 
ଧ,ମକେରୁର ନାଭ୍‌କେନ୍ଯ୍‌ରେ ବରଫ ଓ ଧୂଲକଣା ରହିଥାଏ । ଏହ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ 
ଶତ୍ଶିକର୍‌ ମହାକାଶବ୍ଚ୍‌ ଫ୍ରେଡ଼ ନ୍ଦ ¬ ପଲ୍‌ ଧୂମକେରୁର ଯଇଳା ବର୍‌ଫଂୀ ମଧିଡଲ 
ନଷ୍ରିୟ୍୍‌ କରଛନ୍ତ । 


ଧୂମିକେକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର୍‌ ନକଶବର୍ଣୀ ହେଲେ ଏଥୁରେ ସଦ୍‌ଥ୍ରବା ଗ୍ବସାସ୍ଟନକ 
ଗ୍ରନ୍ନୟ୍ା ଭ୍ଵଗ୍ଵନ୍‌ ତ ହୋଇଥାଏ । ୧ମ୍ଭୌର୍‌ର୍‌ଣିକ୍୍‌୍ର ଉତ୍ଵଗ ଗହଣ କରି ଏହ୍ନା 
ସମ୍ଭବ ୧ହାଇଥାଏ । ଫଳରେ୍‌ ନାଭ୍‌କେଦଦ ର୍‌ ଗ୍ୟାସ ଓ ଧ,ଲକଣା ବସ୍ତାର୍‌ର 
ହୋଇ ଏକ ବସ୍ଵକାୟ୍ଢ ଲ୍ଞ୍ଜ ଉଥାର୍‌ କରେ । ଅନେକ ସମୟ୍ବବର୍‌ ଏହ୍ନ ଲ୍ଞ୍ଜର 
ବ୍ୟାର୍ତ୍ଭ` ୧ ଲ୍ଷ କଲ୍େମ୍ବିଃ ର୍‌ ଘର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । 


ଧ,ମକେରୁ ମଧଚର ଧୂଳକଣା› ଜଳ ଉଦ୍‌ଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ସହ୍ନତ 
ଅଙ୍ଗାର, କାଲଗିଅମ୍ବ, ସଵକ୍ଷାର୍‌ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼କର୍‌ ଯୌର୍ଵଂକ ର୍‌ହ୍ନଥବାର 
ଜଣାଯାଏ । 


ଧ୍ମକେରୁରେ ରହିଥିବା ଅଙ୍କାର୍‌ର୍‌ ଗରମାଣ ମଧ୍ୟ ଭଳ ଛଳ 
ହୋଇଥାଏ । ନୁଆ କର୍‌ ସୃତ୍ଧୁ ହୋଇଥିବା ଧନ୍ମକେରୁରେ ପୁର୍ବତନ ଧୁମଳେରୁ 
ମାନଙ୍କ ଅପେଷା ଅଧ୍ଵକ ଗର୍‌ମାଣରେ ଅଙ୍ଗାର ରହ୍ରଥାଏ । ଧନକେରୁରେ 
ଆଣ୍ରଷ୍କାର୍‌ କଗ୍ଵଯାଇଥିବା କେଭେକ ବଵରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଉସସ୍ଥିତ ଏବେ ବ 
ଦବି ଜ୍ଞିନକମାନଙ୍କ ନକରେ ସନ୍ଦେହାକ୍ରନ୍‌ ହୋଇରହଅଛି । ଆଗାର୍ମୀ ନ୍ଦନନର୍‌ 
ପୂନଃ ପୁନଃ ବୈଜ୍ଞ9କ ଗବେଷଣା ଫଳରେ ଧ୍ମକେକୁୂ ଵଷସ୍ଟରେ ଅନନ୍ତ 
ନ୍ଭନ ଭଥ୍ୟ ଜଣଘଡ଼ବ । ସସେତେବେଲେ ଧ୍‌ ମକେକୁଲୁ ସମ୍ପ ପ୍ରଘ୍ନବେ ନାଣିବା 
ସମ୍ବବ ହୋଇପାଶ୍ବ । 
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ଆଣ୍ଟଡରାର୍କନ୍ରକକୋରୁ ମହାକାଶ ଚ୭୦କମେଣ୍ା 


ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭ ସୌର ମଣ୍ତଳ୍ରେ ଅନେକ କ୍ଷଦ୍ ଅଂଶ 
ପୁରୁ ରୁଲୁଥାଆନ୍ତ । ଏହାକୁ ଉଲ୍‌କା ବା ଗ୍ରହାଣ୍ଣପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ । ମୁଖ୍ଯତଃ 
ମଙ୍ଗଲ ଓ ବୂଚମ୍ରଭ ଗ୍ରହ ମଝିର ଗ୍ରହାଣ୍ମପ୍ନଞ୍ତା ଦେଝାସାଇଥାଏ । ଵଶ୍ବାସ 
କଗ୍ଵଯାଏ, ସୌରମଣ୍ଡଳ ଚଠନ ହ୍ରେବା ସ୍‌.ବ୍ବର୍ର ଏହା ଏକ ଗ୍ୟାର୍ସୀୟ୍୍‌ ମଣ୍ଡଳ 
ଘ୍ରଚବ ରହଥ୍ବଲ୍‌ । ନତଚିପଠ ଏହା ସମ୍ମଭୁଭ ଢ଼ୋଇ ମ୍ରେଃ ଗ୍ରେଃ ଖଣ୍ଡରେ 
ଘର୍‌୍ଣତ ହେଲ୍‌ | ସଂର ଏହ ଖଣ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପୂନବାର୍‌ ଏକନ୍ଥର ହୋଇ ଗ୍ରଭ, 
ଉଣଗହରେ ଘଣ୍ଠିଣତ ହୋଇଥିଲ୍‌ । ଏହ୍ନ ସ୍ତର୍ଜୟ୍ବା ର ରହଯାଇଥୁବା ଷକ୍ଷ୍ଦ୍ର 
ଅଂଶ ଗୁଡ଼କ ଗର୍‌ବର୍ଣୀ ମମ୍ଭୟ୍ରେ ଗ୍ରହ୍ନାଣ୍ମପୁଞ୍ଜ ବା ଉଲ୍‌କା ରୁଃଘେ ମହ୍ନାକାଣରେ 
ଦୁର୍‌ରୁଲଥୁଲା | 


ଅଦନକ ସମସ୍ଟରେ ଗ୍ରହାଣ୍ପୂଞ୍ଜରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଝଣ୍ଡମାନ ଆସି ସ୍ପୃଥିବୀର୍‌ କକ୍ଷ 
ଘଥରେ ସବେଣ କରିଥା ଏ | ବେଳେବେଳ ' ସୌରମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଗଝ କର୍ୁ- 
ଥିବା ଧ୍‌ମକେରୂରୂ କ୍ଷଦ୍ନ ୯°ଶମ୍ଭାନ ଥାସି ମଧ୍ଯ ପ୍ରୁଥ୍ବବ୍ବର୍‌ ବାମ୍ଟୁନଣ୍ଡଳରେ 
ସ୍ତବେଶ କରିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼କ ଉଲ୍‌କା ରୂଃଘ ଖାଲ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ । 
ଘଧାର୍‌ର୍‌ଣଚଃ ଉଲ୍କାଗୁଡ଼କ ବାପୃମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ଦଶଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ । 
କିନ୍ତୁ ଅବନକ ସମୟ୍ଟରରେ ଏଗୁଡ଼କ ସଂଘ ୱଦ୍ରବେ କଲଯିବା ସବବର୍ର ଆସି 
ଦ୍ଗୁଥ୍ଧସ୍ନୀ ସ୍ପୃଷ୍ଣରେ ଘଡ଼େ । ଉଲ୍‌କାର୍‌ ଅବଶେଷଷକୁ ଘଗୀଷା କର ସୌରନଣ୍ତଳ 
ଗଠନ ୬© ଏଥୁରେ ଥ୍ରବା ଣଭ୍‌ନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ରୱନ୍୍‌ରେ ଚାଣିହ୍ୁ । ମହ ।କାଣଲୁ 
ନ ଯାଇ ମଧ୍ଯ ମହ୍ରାକାଣ ବ କ୍ଝ୍‌ରେ ଭଥ୍ଯ ¢ ୯ଗ୍ରହ୍ କରିନ ଏ । ସେଥୁପାଇଁ 
ଉ୍ଲ୍‌କା ଗୁଡକ୍ସ୍ୁ ଗର୍ଗ୍‌ବ ୧ଲ୍କଙ୍କ ମହାକାଶଯାନ ବୌଲ ଆଖ୍ଯା 
ନ୍ଦଆଯାଇଥା 4 । 


ଚନ୍ଦ, ସ୍ତୃଷ୍ପରୁ ଫଗ୍ରହ୍ନ କଗ୍ଵଯାଇଥୁବା ନମ୍ବୁନା © ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ୍ମ ଉ୍ଠଚର୍‌ 
ଅନୁଧାନ କରି ଜଣାଯଇଞ୍ଥ ସୌରମଣ୍ତଳର ଉପ୍ପୁଞ୍ଜଂ ବଞ୍ପପ୍ଟରର୍‌ ଜାଣିବା ସାଇଁ 
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୬୬ 
ଉଲ୍‌କାଗୁଡିକର ଧ୍ଵଂସାବଶେଞକ୍ସ୍‌ ଘଗ୍ଵଞା ନଗ୍ବାଷା କରିବା ଉରିଭ । 
ଆମ୍େରିକରପ୍ଟ୍‌ ବେଜ୍ଞନକ ଲ୍ଟଇସ୍‌ ଆାଲ୍‌ଘ୍ରରେକଙ୍କ ମରେ ସ୍ଫଥ୍ବବର୍‌ ମୀବ ସୃଷ୍ଧ 
ଉସଚର୍‌ ଉଲ୍କ୍ଞାର ସଥେଷ୍ଣା ସ୍ରସ୍ର୍ରବ ରହଛ୍ଥି। ବସ ସାହା ହେଉ ନା କାହୁିଁକ 
ଆଣ୍ଟାର୍କୁଛକାଠର୍‌ ଗର୍ଚ୍ଚଚ ର୍‌ଛ୍ଧଥୁବା ଉଲ୍‌କାମ୍ଭାନଙ୍କର୍‌ ଧ୍ବଂସାବଣେଷ୍ଠ ଏ 
ନ୍ଧଗରେ ଅଧ୍ଵକ ଗବେଷଣା କରିବାବର୍‌ ବବଣଶ ଠ ସହାପ୍କ ଢୋଇଗାର୍‌ବ । 


ଫସ୍ର୭ ଆଣ୍ଢାର୍କଛିକାରୁ ୫°୦୦ରୁ ଅଧ୍ବଳ ଜଲ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କଗ୍ରସାଇ 
ସାଶ୍‌ଲ୍‌ଣି । ଆଣ୍ଟ୍ରାକ ଵିକାର୍‌ ଣୀଚଳ ସରିିବବେଣରେ ଅନେକ ନ୍ଧନ ଧର୍‌ ଅଷ୍ୁଞ- 
ଭ୍ଦ୍ରବେ ରହ୍‌ ଠାର୍ରୁଥ୍ଵବାରୁର ୬୦ ଫଖ୍ଯକ ଉଲ୍‌କା ସଂଗ୍ରହ କଣ୍ଢବା ସମ୍ବବ 
ଚହାୋଇଗାରଛ୍ୁ । ଏଗରଳ ଏକ ସେଣ୍ଢ  ୁମିହର୍‌ ଆଳାର୍‌ର୍‌ ଉଲ୍୍‌କା ଖଣ୍ଡକୁ 
ଆଣ୍ଟାର୍ଚ୍ଝକାର୍‌ ବରଫ ଉ୍ତଗର୍ରୁ ସଗ୍ରହ କଗ୍ଵଯାଇ ଘାରୁଛ୍ୁ । ତଥାପି ` ବରଫର୍‌ 
ଘଶ୍ଵିଚଳନ ସୋଗୁ. ଏଥ୍ର ନେଲ ବଵଣଦ ରଥ ସଗ୍ରହ୍ନ କରବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ 
ସାଧ୍ଯ ହେଉଚ୍ଥ । 


ଆଣ୍ଢାର୍କହିକାରୁ ମିଳୁଥୁବା ଅଧ୍ଵକାଂଶ ଉଲ୍କା ସଥ୍ରିଆ | ସେଗୁଡ଼କରେ 
ଅଧଳ ସିଲଚକ୍‌ ଥିବା ବେଳେ କମ୍‌ ଘରିମାଣବର୍‌ ଧାତବ ଘଦାର୍ଥ ର୍‌ଛ୍ଧଥାଏ । 


ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତ୍ର୍‌ଧାନ କନ୍ଧଲ୍‌ ସୌର୍‌ମଣ୍ଡଳ ରଠନର ତୁବ୍ବାବସ୍ଥା ଉଗରେ 
ଯଥଥଷ୍ଟା ମ୍ମନ ମିଳେ । 


ଥାଣ୍ଟାର୍କହ଼କାରୁ ମିଳଥୁବା ଆଲ୍‌ ଏହା ୮୧°°୫ ଉ୍ତଲ୍‌କା ସଦ୍ଧର ଚନ୍ଦ ¬ 
ସ୍ପୃଣ୍ଟରୁ ଫଗ୍ରହ କଗ୍ନଯାଇଥ୍ବବା ମୂଟ୍ଜି କାର୍‌ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥବା ଜଣାଯାଏ । ଏନ 
ଉଲ୍‌ କାରେ ଥ୍ରବା ରଲ୍‌ାହ ଅକ୍‌ସାଇଡ଼ © ମାଙ୍କଗାନକ ଅକ୍‌ଯାଇଡ଼ର୍‌ ଅନ୍ଜ୍‌ଘାଇ 
ଚନ୍ଦ ପ୍ଭୁଣ୍ଟର୍‌ ମୁ୍ଳି କା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସାହାଳ ଅନ୍ଯ କୌଣସି 
ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାର୍ୁିଁ । ସେଵିଘର ଏହ୍ନ ଉଲ୍‌କାଠର୍‌ ଥ୍ରବା ଅମ୍ଳ 
ଜାନର ଆଲଇସୋଚଛାଘ ଅନ୍ଲ୍‌ଘାଭ ଦକବଳ ଚନ୍ଦ ସ୍ତଷ୍ପର୍‌ ମୂଟ୍ିଳା ସହନ ସମାନ 
ଥ୍ଵବ୍ଧାର୍‌ କଣାଯାଏ । ଏଥ୍ପର୍ର ବଶ୍ଚାସ ଜନ୍କେ ଯେ ଏହ୍ନ ଉ୍ଲ୍‌ କାଝି ଚନ୍ଦ, ସ୍ପସ୍ଟ୍ରୁ 
ସୂଷ୍ଣ୍ଣଂ ହୋଇଛ୍ଥି । ମୋଃରେ ଚନ୍ଦ୍‌ ସ୍ୃଣ୍ଟର୍ର ଷ୍ଣ ` ହୋଇଥବା ଛଅଃି ଉଲ୍କା 
ଆଣ୍ଟାର୍କଝି କାରେ ଆଵସ୍କ୍ାର୍‌ କଗ୍ଵଯାଇଛ୍ । ଅନ୍ଲୁମାନ କଗ୍ଵଯାଏ ଗ୍ରଦ୍ାଣ୍ଣଗୁଞ୍ଜର୍ର 
ଏକ କ୍ଷଦ୍ର ଅଂଶ ଆସି ଚନ୍ଦ୍‌ ପ୍ପୃଷ୍ଟରେ୍‌ ଧକ୍‌କା ଖାଇଥୁଲ୍‌, ଫଳରେ ଚନ୍ଦ ର୍ର 
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୬୮ 


କ୍ଷୁଦ୍, ଅଂଶମାନ ଣର୍ଚ୍ଚ ନ୍ନ ହୋଇଥ୍ବଲ୍୍‌ ୦ ସେଗୁଡ଼କ ଆସି ସ୍ଫଥ୍ବିସା ସ୍ପଣ୍ତରେ 
ଉଡ଼ିଥିଲ୍‌ । ନହାକାଣ ଯାଞ୍ଞାବେଳେ ଚନ୍ଦ ପୃଣ୍ତର୍ର ସଂଗ୍ରହ କଗ୍ଵଯାଇଥୁବା ନମୁନା 
ଯଥେଷ୍ଟ ଅଲ୍ପ ହୋଇଥ୍ଵବୀରୁ ଭଵଥ୍ଚେଚ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏହ ଉଲ୍‌କାଗୁଡ଼କର 
ଭୁମିକା ବେଶ, ଗୁରୁରଭପୂଞ | 


ନକଃରେ ଆଣ୍ଠାର୍ଜହିକାରୁ ନଅଝି ଗୁରୁର୍ତଘୂଞି ଉଲ୍‌ କାର ଧ୍ଵଂସା- 
ବଣେଷ୍ଷ ଆବଞ୍କାର୍‌ କଗ୍ଵଯାଇଛି । ଅନ୍ମ୍ମମାନ କଗ୍ଵଯାଏ ଏଗୁଡ଼କ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ 
ସୃଣ୍ଧ୍‌ ହୋଇଅଛି । ଏହ୍ନ ଜାଗମ୍ଵ୍‌ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍‌ କାର୍‌ ଅଂଶ ୧୯୬୫ ମସିହାରେ 
ବହାରର ଗଯ୍ଢରା ଜମ୍ଜ୍ରାଃର୍‌ ଠଡ଼ଥବାର ସ୍ରମୀଣ ରହ୍ନନ୍ଥ । ଏହ ଉଲ୍‌କାଗୁଡ଼କ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଲ୍‌କାମାନଙ୍କ ରୂଳନାରେ ଭ୍ନ୍ନ ଢୋଇଥିବାର୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହାଣ୍ଣ- 
ପୁଞ୍ଜର୍ୁ ଆସିଥ୍ୁବାର୍‌ ଵଶ୍ବାସ କଗ୍ଵଯାଏ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼କର ଗ୍ଵସାପ୍ଵନକ ଗଠନ 
ମଧ୍ଯ ଚୁ ବା ଗ୍ରହାଣୂପୁଞ୍ଜର ଉଲ କାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭନ୍ନ ହୋଇଥୁବାର 
ଜଣାଯାଇଛି । ଆମ୍ଭେରକାର ବୈଜ୍ଞନ୍ତକ ଡଃ ଡୋନାଲ୍‌ ଡ଼ ବୋଗାର୍ଡ ମଭ 
ନ୍ଦଅନ୍ତ ଯେ ଏହ୍ଧ ଉଲ୍‌କାଗୁଡ଼କରେ ଥୁବା ଗ୍ଯାସ ସହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ 
ଥିବା ଗ୍ୟାସର୍‌ ସମ୍ବହ ରହନ୍ଥୁ । ଚେଣ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅଂଶବ୍ରଶଶେଷ୍ 
ବବାଲ ଅନ୍ଲମ୍ିତ ଡ୍ଏ । ଗ୍ରହାଣୁପ୍ନଞରୁ କୌଣସି ଅଂଶ ଆସି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରଦ୍ରରେ 
ଧକ୍‌କା ଖାଇବା ଦ୍ବାଗ୍ଵ ମଙ୍ଗଳ ର୍ରହର ଗୋଝିଏ ଅଂଶ ସ୍ତ୍ରର୍ଗ” ସ୍ଫୁଥ୍ବସ୍ ଆଡ଼କୁ 
ଗ୍ବଲ ଆସିଥିବା ଆଣା କର୍‌ଯାଏ । ଚଚବେ ଏହି ଧକ୍‌କାର ବେଗ୍‌ ସ୍ତଚଣ୍ଡ 
ହୋଇଥ୍ବବା, ଯାହାଳ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଭଗ୍ନ ଅଂଶକୁ ଏହ୍ାର୍‌ ମାଧ୍ଯାକଷ୍ଣଣ ବଳ 
ବାହାରକୁ ଠଠାଇବାଲୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାରନ୍ଛି । 


ସଂସ୍ତତ ଜନୈକ ବେଜ୍ଞନକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ବାଗ୍ବ ଆଦ୍ଜା ୫୫୭୮୫ ନାମକ 
ଏକ ଉଲ୍‌ କା ଆଣ୍ଢାର୍କଝିକାରୁ ଆବଞ୍କାର୍‌ କଗ୍ବଯାଇଛୁ । ଏହାର ଗ୍ଵସାୟ୍ଵନକ 
ଗଠନ ବସଧ୍ଯଷଷ୍୍‌ଚର ଅନୁଧାନ କର୍‌ ସ୍ଫଥସ © ଚନ୍ଦ ର ସୃସ୍ଧୁ ଵଷପ୍ଟେରେ 
କେତକ ଗୁଡ଼ ରଥ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି । 


ଏସବୁ ଗବେଷଣା ଯୋଗୁ ଆଣ୍ଢାର୍କଝିକାକୁ ଉଲ୍‌ କାର ଗନ୍ତାସର୍‌ 
ବୋଲ ଆଖ୍ୟା ନ୍ଦଆଯାଉଛି। ଡ୍ଲ୍‌କା ଯେ ଦକବଳ ଗ୍ରଦାଣ୍ଣପୁଞ୍ଜରୁ ସର୍ଷ୍ଣ ` 
ଡୃଏ, ଆଣ୍ଢାର୍ଚଶିକା ଅଭ୍ଯାନ ଘରେ ଚସ ଧାରଣା ସଂଘୂର୍ଷ ବଦଲ ଯାଇଛି । 
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୬୯ 


ଭେବବ ଏ ସମସ୍ତ ଉ୍‌ଲ୍‌ କାର ସୃଷ୍ଡ୍ଟଂ © ପଭଥ୍ଵସ୍ଧକୁ ଆସିବା ବଷସ୍ଟ୍‌ ଏବେ 
ମଧ୍ଯ ଗବେଞ୍ଧଣାସାଣଘକ୍ଷ ଢୋଇରହ୍ନ ଚ୍ରୁ । 


ହ୍ଦଏତ ନ୍ଧନେ ଆଣ୍ଢାର୍କଝିକାରୁ ଅଦ୍‌ଭୁଚ ଉଲ୍‌ କାଖଣ୍ତମାନ ଆବ୍ଵ୍କାର୍‌ 
ହୋଇଗଯାର୍‌ବ । ଏହ୍ଲା ଚନ୍ଦ › ମଙ୍ଗଳ, ଗ୍ରହାଣୃପୁଞ୍ଜ ବା ସୌର୍‌ ମଣ୍ଡଳରୁ ସୃଷ୍ଣଂ 
ନ ହୋଇ ଅନଃସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥୁବାର୍‌ ସ୍ତମ୍ଭାଣ ମିଲଯିବ । ସେଭେବେବଳେ ସମଗ୍ର 
ମଦହ୍ଘା କାଶ ବ୍ଷପ୍ଟର୍‌ ଅନେକ ଅନାବଞ୍ଜୁ୍‌ଚ ଭଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ନ କଗ୍ଵଯାଇଘାଣ୍ବ । 


ଆଣ୍ଡାର୍କଝିକାରୁ ମିଳୁଅବା ଉଲ୍‌ କା ଖଣ୍ଡରେ ଆମ୍ବିନୋ ଏସିଡ୍‌ ଘର୍‌ 
କେଠଭକ ଜୈଵକ ପଦାର୍ଥ ର୍‌ଦ୍ଧ ଥ୍ବବାରୁ ସ୍ତଥ୍ଧଗ୍ୀରେ ଜୀବଜଗର ସୂର୍ତ୍ଣ” ବଞ୍ପସ୍ଟ୍‌ରେ 
ବକେଭେକ ମୌ ଲକ ଇଥ୍ୟ ଆବସ୍ଝ୍ରୀର୍‌ କର୍ଚିବା ସମ୍ବବ ହୋଇପାରବ । ସେତ୍ନ- 
ଘର୍‌ ବଭ୍‌ନ୍ନ ଗ୍ରହ୍ନ ଉଗଗ୍ରହ ସହ ଉୁଲ୍‌ କାମାନଙ୍କର୍‌ ଧକ୍‌ କା ଓ ପୁୃଥ୍ଵବା 
ସ୍ତୃଣ୍ଟରେ ଉଲ୍‌ କାସାଚର ସଂଖ୍ୟା ନଞ୍ଜସ୍ଟ୍‌ କଗ୍ବଯାଇ ଞ୍ଞାରିବ । ଫଳତଃ ଆମ୍ମ ଗ୍ରହ 
ସ୍ତ୍ର ଉଲ୍‌ କାଘାରଜନଚ ବଘଦର୍‌ ଆଶୁ ସୂଚନା ମଧ୍ ମିଲଘାରିବ । ଏସରୁ 
ଦୃବ୍ଧରୁ ଆଣ୍ଟାର୍ଵହକାର ବରଫ ଆସ୍ତର୍‌ଣ ରଳେ ମହାକାଶ ବଷପଫ୍ଟ୍‌ରେ ଅନେକ 
ରଥ୍ଯ ଯେ ଲ୍ଟସ୍ତ ର୍‌ହ୍ଛଛି ଏ କଥା ସହଜରେ ଅଜ୍ଲମାନ କରିଦ୍ମଏ । ଆଗାମୀ 
ନ୍ଧନରେ୍‌ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆଣ୍ଠାକ ହକା ଅଭ୍‌ଯାନ ଏସକ୍ଲୁ ରଥ୍ଯକୁ ୭ମଲ୍୍‌କ- 
“ଲ୍ଵେଭନକ୍ସ୍‌ ଆଣିଘାଶ୍ଵବ ଏଥ୍ବରେ ସଦେହର୍‌ ଅବକାଶ ନାହିଁ । 
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ଅମ୍ପ କ୍ତସସ୍ତା ଓ ଢାହାର ସ୍ଥସାଳ 


ପ୍ରାକ୍ତଃକ ଉାୟ୍ଠରେ ମିଳୁଥବବା ସମସ୍ତ ଜଳ ଭତରେ ବଶ୍ଚଳଳ 
ସରୁଠାରୁ ନମ୍ମିଳ ବୋଲ ଧଗ୍ଵଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ତୁ ଏହା ସାମ୍ଭାନଯ ଅମ୍ନସୁକ୍ତ 
ହ୍ରୋଇଥାଏ ବୋଲ ବେଣ୍ଞନ୍କମ୍ଭାନେ କହନ୍ତ । ବାୟୁରେ ଥ୍ରବୀ ଅଙ୍ଗାର୍‌କାମ୍ଟ 
ବ୍ଞଜଳରେ ଦ୍ରସ୍ମଭୁତ ଢେବା ଫଳରେ କାବ୍ଟୋନକ ଏସିଡ଼ ସୃ୍ଣ୍ଣ” ହୋଇ- 
ଥାଏ, ଯାହାକ ବର୍ଷକଳକୁ ଅର୍ମ୍ରୀୟ୍ଠ କର୍ଦ୍ଦଏ । କାବୋନକ ଏସିଡ 
ଏକ ଦୁବଂଳ ଏସିଡ୍‌ ହୋଇଥବାରୁ ଭଚ୍‌ଳନିତ ସ୍ରପ୍ବବ ମେତେ ଏବାଶ୍ତହଏ 
ନାହି । ମାନ ଅମ୍ମୁ ବୃଦ୍ଧ ସମ୍ଭୟ୍ମରେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଥ୍ରବା ଅମ୍ଟ୍‌ ଅଂଶର୍‌ 
ସ୍ତଘ୍ପବ ବେଶ୍‌ ସହଜରେ ଅନଜ୍ଜୁମାନ କଗ୍ଵଯାଇ ଗାରେ । 


ବାପ୍ଟୁରେ ଥବା ସଲଫର୍‌ © ନାଇଵୋ:ଜେନ ଡାଇଅକ୍‌ସାଇଡ଼ ¿ 
ବର୍ଷଜଳ ସତ୍ର କେତୋଝ କହିଳ ରସାୟ୍ନକ ` ପ୍ରନ୍ଥୟ୍ୟାରେ ମିଶ୍ରଣ ହାଇ 
ସଲଫୁୟର୍‌କ୍‌ ଏସିଡ୍‌ © ନାଇଵି କ୍‌ ଏସିଡ୍‌ ଥ ସୃଷ୍କୁକର୍୍ତ । ଏହ୍ନ ଏସିଡ୍‌ଗୁଡ଼କ 
ବେଶର ସ୍ରଦ୍ସବଶାଳୀ ଅଛନ୍ତ, ଯାନ୍ାଫଳରେ ବର୍ଷାଜଳ ଅମ୍ପସ୍ନକ୍ତ ଡ଼ଏ । 


କକେଚେକ ସ୍ରାକ୍ତଶକ ଗ୍ରନିୟ୍ରା © ଶିଲ୍ପଳାରଖାନାରୁ ନର୍ସଭ ହେଉଥବା 
ଉଦ୍‌ବାପୂ ଦେଇ ଝଲ୍‌ପର୍‌ © ନାଇଚଶୋଚଜେନ ଅକ୍‌ସାଇଡ୍‌ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 
ମିଣେ । ଆଗ୍ନେପ୍ଟଗିରର୍ରୁ ଉଦ୍‌ଗୀର୍ଣଃ ଘଡ଼ୟଡ © ଜଙ୍ଗଲରେ ନଆ ଲ୍ଗଲ୍‌- 
ବେଳେ ଏହ ଅକ ସାଇଡ୍‌ଗୁଡ଼କ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ । ସସନ୍ଧଘର୍‌ 
କଲକାର୍‌ଖାନାୟୁଞ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ଧ ଏଡ୍ରା ଯଥେଷ୍ଣ ଘରିମାଣରେ ବୀପ୍ତରେ 
ମିଶିଥାଏ । 


ଅମ୍ଦୃର୍ଣ୍ଣ”ଂ ଫଳରେ ଗ୍ହ୍ଜମ୍ବିର କ୍ଷାସ୍ବୟ୍ୟଗୁଣ କମ୍ଭିଯାଇ ଅମୂଗୁଣ 
ବୃର୍ଷ' ଘାଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅମ୍ନବୃଷ୍ଧୁ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ଜମ୍ବିରେ ଅମ୍ପଘ୍ରିମାଣ ଅତ୍ଯଧ୍ଵକ 
ହୋଇ ଗ୍ବଷ୍ପକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାସାଇ ଜନ୍ନ୍ଚ ପାରେ । ସେଦ୍ବପର୍‌ ପୃଷ୍କର୍ଣୀ, ଦ୍ରଦ ବା 
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୮୧ 


ନପାରେ ଅମୁବୂଦ୍ଧଦ୍ଧାଗ୍ଵ ମଧ୍ର୍‌ ଜଳ ଅମୁଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅଚନକ ବିଳମ୍ବ ଡ଼ଏ୨ 
ତଥାପି ଥରେ ଜଳ ଅମ୍ପଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୋଇଗଲେ ଏଥ୍ପଚର୍‌ ମାନ୍ତ ଭଲ୍‌ ବଢ଼ 5 ପାରନ୍ତ 
ନାହୁଁ । 


ଏଥ୍ବଯୋଗୁ' ବଵଣେଞ୍ କର୍‌ ମାଛ ଯାଥାଂଳ ରଥା ଅଲ୍ପ ଦ୍ଧନରେ ଗଗ୍ରୁଶ 
ମାଚ୍ଛଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଗାଇବାର୍‌ ବଦଖାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ଜୀସ୍ଟ୍‌ ଜଳରେ ମା 
ମତ୍ବ୍‌ସିଵା ଏକ ସାଧାର୍‌ଣ ସଃଣା । କେଚେକ ଷୈନ୍ନରେ ମାଛର୍‌ ବବ୍ଧର୍ଣ ମଧ 
ତ୍ରାସ ଘାଲଥାଏ । ଏହା ସବ୍ଧିତ ଶାଗ୍୍‌ରକ ବୃର୍ଧଂ ଦ୍ରାସ ଗାଇବା, ଦେତ୍ରଳ 
କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ଯାସୀର ସୂ୍ଣ୍ଣଂ ହେବା ଓ ଗ୍ଲେଗ ଗ୍ରଶଗ୍ରେଧ ଣକ୍ତ କମିଯିବା 
ବଦ୍ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଧ୍ଣ ରୁ ଅମୂଚ୍ଧଞ୍ଜୁ”ଂ ଯୋଗୁ ନାବଛ୍ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା 
ଯଥେଷ୍ଟ ଭର ।ସ ଘାଇଥାଏ । 


ଅମ୍ସବୃର୍ଣ୍ଣ” ଯୋଗୁ” ମଣିଷ ଦେହରେ ମଧ୍ଯ ୮କଚରେକ ଗ୍ରେଗ ଦେଖା- 
ସାଇଥାଏ । ସଲଫୁଖରକ୍‌ ଓ ନାଇଝି କ୍‌ ଏସିଡ୍‌ ସ୍ତସ୍ତବରେ ମଣିଷର 
ଫ୍‌ସ୍ଫୁସ୍‌, ଆନାନ ଢୋଇଥିବାର କଣାଯାଇଛୁ । 


ସେଦ୍ବଗର୍୍‌ ସଲଫର୍‌ ଡାଇଅକ୍‌ ସାଇଡ୍‌ ଦସ୍ପବରେ ଣ୍ଵାସରୋଗ ସୃଦ୍ଧୁ 
ହୋଇଥାଏ । ଢେବେ ଅନ୍ପବୂର୍ଣ୍ଣଂ ଦ୍ରାଗ୍ର ଆମ ଚର୍ମ ଉଗରେ କଛି କୁସ୍ତଗ୍ରବ 
ଘଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲ ବୈଜ୍ଞନକ ମୋପ୍ଠର୍‌ କହନ୍ତି । 


ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗ୍ୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉରରେ ମଧ୍ଯ ଅମ୍ନବୂଞ୍ଛୁର୍‌ 
କୁପ୍ତତ୍ଵବ ଘଡ଼ଥାଏ । ଗୋଖର କୁଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଙ୍ଗର୍‌ ଅଣ୍ଡା ଘଷରେ 
ଏଡା କ୍ଷ୭କାରକ ଅଃ । ଏହାଫଳରେ କେତେକ ଧାଦବ ଘଦାର୍ଥ ଦ୍ରବଣୀଘ୍ଟ 
ଡୋଇ ଖାଦ୍ୟନର୍‌ ମିଣେ । ଫଳରେ ସ୍ରାଣୀମାନେ ବାସସ୍ଥାନ © ଖାଦ୍ୟାଭ୍ଯାସ 
ବଦଳାଇବାକ୍କୁ ବାଧ ୧ହୋଇଥାନ୍ତି । 


ଗନ୍ଥ ଉଠରେ ମଧ୍ଯ ଅମ୍ପ୍‌ବୃବ୍ଧର୍‌ କଲସ୍ତସ୍ବବ ଵଛୁ କମ୍‌ ନ୍ଵହହେ । ଏହା 
ଘଣଗ୍ଵଷ ସ୍ବରବେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର୍‌ ଜୀବନଧାରଣ ଘଵଣ ସ୍ର ସ୍ରଚବତକ 


ସୃକ୍ଦକରେ । 
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୮୫ 


ଅମ୍ପବୂବ୍ଧିରୁ ର୍ଷା ଯାଇବାକ୍ତୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ୍ଭେ ଆମ୍ମ ଗ୍ବର୍‌ଘାଖରେ 
ସହୁଥୁବା ଦୂଷ୍ଣିଭକର୍‌ଣକ୍ୁ ଗ୍ଵେଳଵା ଦରକାର । ଛୋଖସ୍‌ୀ ଘାଣିରେ ଚୁନଘଥର 
ପ୍ରଯ୍ଫୋଗ କର୍‌ ଅମ୍ଳାଂଶ କମାଇ ନ୍ଦଆଯାଇ ଗାର୍‌ବ । 


ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ରଠାତ୍‌ କରି ଅଙ୍କ ବୃର୍ଣ୍ଣ ରୁ ରଷା ଘାଇବା କଷ୍ଟ୍ମକର୍‌ ବ୍ୟାୟାର୍‌ । 
ଜନ୍ତୁ ଧେର୍ଯ୍ୟର୍‌ ସହ୍ଧଚ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ ର୍‌ଖିଲେ ଏହାର୍‌ କ୍ଲୁସ୍ତତ୍ସ୍ରବର୍ର ରକ୍ଷ- 
ଘାଲବା କଣ୍ଛି ଅସମ୍ବବ ନ୍ଲହେ । 
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ମହାକାଶନ୍ତୁ ଭୂଭଳ କଳ ଥକଦନ୍ସଵଗଣ୍ଡ 


ଭ୍ପରତରେ ମହାକଶ ଗବେଷଣା ଦ୍ରୀଗ୍ବ ଆ-ଂମ୍ଭ ଅଅଫନେକ ଲଭ ଷାଇ 
ସାରିଲେଣି । ଦୁର୍‌ଦର୍ଶନର ସ୍ରସାର୍‌, ୧୫ଲ ଯୋଗାଯୋଗ, ଦେଶର ବନଂସମ୍ପଦ 
ନିୱପ୍ପ ଆନ୍ଧ କ୍ଷେନ୍ତରେ ଆମ୍ଭକୁ ଅନେକ ସଫଳତା ମିଲଲ୍‌ଣି । ଏଥୁ ସହ୍ନର 
ଦ୍ଦର୍‌ଚର୍‌ ନତ୍ଘଧାକାଣ ଅଭଯାନ ଫଳରେ ଆଉ ଏକ ଗୁର୍ରର୍ନଦୁର୍ଥଁ ସାଫଲା ଦ୍ରାସଲ୍‌ 
ହ୍ରେଲ୍‌ଣି ଏହା ହୃଏଚ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥୁବ । 


ଏଇ ମାନ୍ନ କେଚେ ବଞ୍ପଂ ଭ୍ଭରେ ଗ୍ରର୍‌ତର୍‌ ବୈଜ୍ଞନ୍ତକମାନେ ଆମ 
ଦେଶରେ ଥବା ଭ୍ଲୁଚଳ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଷ୍ପ୍ଟଠର୍‌ ଵଶଦ ସ୍ତ୍ରବେ ତଥ୍ୟ ସ୍ଵଗ୍ରଭ୍ର 
କରିବାକ୍ଲୁ ସକ୍ଷମ ହ୍ରେଲେଣି । ଦେଶର୍‌ ବକକେ୍ତ୍‌ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଜଳସମ୍ପଦ 
ରହ୍ମନ୍ଥୁ ଓ ଚାହା ଲ୍େକମାନଙ୍କର୍‌ କେଚେ ଗ୍ବନ୍ପଦା ମେଣ୍ଢାଇ ଘୀର୍‌ବ ଏ ନେଇ 
ଅନକ ଚଥ୍୍ ସଂଗ୍ରହ୍ମ କଗ୍ବଯାଇଛି । ମତ୍ଘାକାଶକ୍କୁ ପଠାଯାଇଥୁବା ଆମ୍ଭର 
କ୍ଜୁଛମ୍ଭ ଉଗଗ୍ରଭମାନଙ୍କ ଦ୍ରାଗ୍୍‌ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଡ୍ରୋଇଗାଶଛ୍ୁ ଜାଣିଲେ 
ଆମ୍ଭକୁ ବେଶ୍‌ କୌଂଭୁହ୍ନଳ ଲ୍‌ଗେ । 


୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଜାଖମ୍ଠ୍‌ ଘାମ୍ମୀୟ୍୍‌ ଜଳ କମ୍ମିଣନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 
ଭ୍ଲଚଳ ଜଲ ଅନ୍ଲୁସଛାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାଚଲ୍ୁ ନଆଗଳ୍‌ । ମହାକାଶରେ ଥ୍ବବା 
କୂଛମ୍ଭ ଉପଗ୍ରହ © ଵଣ୍ଢନ୍ନ ଗ୍ବଜ୍ୟରେ ଥବା ରିମୋଃ ସେନ୍‌ସିଂ ଫ୍ରସ୍ଥାମାନଙ୍କ 
ସ୍ଦହ୍ନାପ୍ଟଚାରେ୍‌ ଏଛହ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଟ୍ଵଯାଇପାରଲ୍‌ । ସଂଗ୍ରଣ ସମଗ୍ର ଦେଶର୍‌ 
୪୪୭୭ କିଞ୍ଥାଲୁ ହିଵନ୍ତଗି ଘ୍ରବେ ଅନୁଧାନ କର୍‌ ଭୁତଲ ଜଳ ସଂସଦ୍ରର୍‌ 
ମ୍ଭଣ୍ରମାଣ ନ ୍ରିପ୍ଟ୍‌ କଣ୍ଵିବା ସମ୍ଭବ ହହୋଇ ଗାରଠ୍ଜି । ଏଥ୍ଵପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର 
ମାଳରନ ମଧ ସ୍ରକାଣ ଘାଇଥ୍ଵବାର କଣାଯାଏ। ମୈୌସୁର୍ମୀ ସ୍ରବାହଜନ୍ତତ 
ବୃଦ୍ଧୁଣାଚ © ବାଷ୍ପୀକର୍‌ଣ ଯୋଗୁ” ଆମ୍ଭ ଦେଣର ସ୍ଲୁଚଳ ଜଳସ୍ତର୍‌୍ର୍‌ 
ବ୍ୟାସକ ଗରିବଞ୍ଚ୍‌ନ ଘଝିଥାଏ । ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ହ୍ରସାବକ୍ୁ ଚନଲ ଭ୍ବର୍‌ଗପ୍୍‌ 
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୮୪ 


ମଦ୍ରାକାଣ ଗବେଷଣା ପଶ୍ଗ୍ାନ ଆନ୍ଜ୍‌ କୁନ୍ନାରର୍‌ ଏକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମାନଚନ 
ଘ୍ରକାଣ ଘାଇଛ୍ଛି । 


ଏହାଦ୍ରାଗ୍ଵ ଵଭ୍‌ନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଛି ଢକେ ଥ୍ରବା ଜଳର ଠର୍‌ମାଣ ଜଣା 
ଘଡ଼ବା ସଦ୍ଦତ ପ୍ରଭକୂଳ ଘତ୍ଧର୍ପ୭ରେ ଏହାର ହ୍ରାସ ବୂର୍ଧଂ ବଷୟ୍ବରେ ମଧ 
ଭଢଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରହ କଗ୍ବଯାଇ ଘାରିଛି । ଫଳରେ ଘାଣିଠାଗ © ଜଳବାପୁ ଘର୍‌ 
ବଣ୍ଚିନକ୍କୁ ଆଖିଠର୍‌ ରଖି ମଣିଷ ଘଣୁଗର୍ଷୀମାନଙ୍କ ପିଇବା ଗାଣିର୍‌ ଗ୍ବହ୍ନିଦା 
ଷୂରଣ କଗ୍‌ଯିବା ସଵହ୍ନତ ଗ୍ଟଷବାସ ଠାଇଁ ମଧ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଉପୟୁକ୍ତ 
ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୂଭ କଗ୍ନଯାଇ ଗାର୍‌ବ । 


ଭୁଭଳ୍‌ କଳ ମାଃଦଢଲ ସ୍ତରରେ ରହୁଥରବାର୍ର ମାଃି ଭ୍‌ଚରେ ଥ୍ରବା 
ବଭ୍‌ନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ଯ ଏହ୍ନା ଉସରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ସ୍ରବ ଗକାଇଥାଏ । ଉ୍ଗଗ୍ରହରୁ 
ଉଠାଯାଇଥିବା ଫବଶୋମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନୁଧାନ କର ଏ ବଞ୍ଷୟ୍ବରେ ଅନେକ ଢଥ୍ୟ 
ଜାଣ୍ଠିଦ୍ରେବ । ଉଗଗ୍ରଡ୍ର ଓ ର୍‌ମୋ ୫ ସେନ୍‌ସିଂ ଯଦ୍ଧ୭ରେ ମାଖି ଭଳର୍‌ ଅବସ୍ଥା 
ଓ ଜଳ ଣ୍ଚମାଣକୁ ଛହୂଯାବ କର୍‌ ଭୁଭଳ ଜଳର ମ୍ରାମ୍ଭିଭ୍୍‌ ଵଷପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 
ଇଥ୍ୟ ପ୍ରକାଣ ଘାଇଛ୍ଛି । 


ଭେବେ ଉଗଗ୍ରଦ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ କର୍ବାଯାଇଥ୍ବବା ଫଟଶେଶତ୍ନ ସହିତ ଗାର୍‌- 
ମ୍ପର୍‌କ ସଵ୭ରେ ସଝରଭଁ କର୍‌ ଭ୍ଲୁଭଳ ଜଳ ସତ୍ତମୀଣ ଉପରେ ନର୍ଦଧ୍ଣୁ ପ୍ରବେ 
ମଇ ପ୍ରକାଶ କର୍ହେବ । ଠତଣ୍ଣ ଦେଶର କେତକ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଵ ଭୁତଳ 
ଜଳ ବିଷୟ୍ଟ୍ରେ ଵଶଦ ରଥ ଘାଇବା ଗାଲ୍‌ ଅନୁସନାନ ଗ୍ବଲ୍‌ ରଖିଛନ୍ତ । 


ଉଗ୍ରହରୁ ମିଲଥ୍ଵବା ତଥ୍ଯକ୍ଦୁ ବ୍ୟବଦ୍ରାର୍‌ କରିବା ଯୋଗୁ ନଳକୂସ 
ଖନନ ସୁବଵଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ । ଚଗାଝିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଚଳ ଜଳ ଵଷପ୍ଟରେ 
ଵଶଦ ଜ୍ଞନ ଅଜ୍ନ ନ କରିବା ଯୋଗୁ ମାହ ତଳେ ଥ୍ରବା ଜଳସ୍ତର, ଜଳର୍‌ 
ଗର୍ତିମାଣ ଓ ମୃତ୍ଳିକାର୍‌ ଅବଘ୍ଥା ବଷମ୍ଟରେ ଵଣେଷ ତଥ୍ଯ ଜଣା ଘଡ଼ଥାଏ । 
ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଳକୁଷ ବସାଇବା ପାଇଁ ଉପୟୁକ୍ତ କ ନ୍ଲହେଂ ଜଣା. 
ଘଡ଼ଘାରେ୍‌ । ନଳକୂଘ ଖୋଲିବା ସୂଵଂର୍ର କେରେ ଗସ୍ବ୍‌ର୍‌ର୍‌ କୂଷ ଖନନ 
କଗ୍ଵଯିବ ଏହା ମଧ୍ଯ । ସୁବିଧାରେ ଜାଣିହୁଏ 
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୮୫ 


ଏକ ଦସାବର୍ର ଜଣାଯାଏ ଏହ୍ନ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ମ୍୍‌ସାରରେ ଣତକଡ଼ା ୮୮ରୁ ୯୫ 
ଦ୍ଦଗ ସଫଳଚା ମିଳ ଗରାର୍ରଚ୍ର । ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦୁତଳ ଜଳ ସଂସଦ ଦୃବ୍ଧର 
ଭମ୍ନା ଭନ୍ନ ଦ୍ଧବେ ଘଗଵୀଷା କର୍‌ ଶ୍ଗୋଵି ସ୍ତକାଣ କରବା ଏକ ଗୂରୁର୍‌ପୂର୍ଷ 
କଥା । ଭବଷ୍ଣ୍ଯଚରେ ଏଦାଦ୍ବାଗ୍ଵ କ୍ଦୁତ୍ଧ କ୍ଷେତରେ ଜଳସେଚନ ସୁଵଧୀଳନକ 
ହୋଇଥଠାଣିବ। ଏଥୁସନ୍ଧଭ ଵଭ୍‌ନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ପିଇବା 
ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ଯ ସହଜଦର ଦୁରେଇ ଯାଇଗାରବ । 


ମରୁଭ୍ଲ ମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଅନ୍ନୁସନୀନ କରିବାର ବାଃ ବେଶ ସହକ 
ହୋଇପଡବ । ଚା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା 
ଗାତ୍ମୟ୍ବ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ଯ ଦୂର କରିବା ଆଉ ଅସୁବଧାଜନକ ହେବ ନାହିଁ । 
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